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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΕΝ ΑβΗΝΑΙΧ 

ΤΗι β ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1981 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 


ΑΡΙΟΜΟΧ ΦΤΑΑΟΥ 
28 


ΠΡΟΕΑΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 92 

Περί καθορισμοί) των ώρολογίων καΐ άναλυτικών προγραμμά¬ 
των των ’Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Δοκίμων Αξιω¬ 
ματικών Εμπορικοί) Ναυτικοϋ/Ρα5ιοτηλεγραφητών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

1ΐ«χοντες υπ οφει : 

α) Τάς διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 3, 20 παρ. 1 καί 
49 παρ. 1ε και παρ. 3 τοϋ Ν. 576/77 «περί όργανώσεως 
καί διοικήσεως τής Μέσης καί ’Λνωτέρας Τεχνικής καί 
Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως». 

β) Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 τοϋ Ν. 186/75. 
γ) Τήν ΰπ’ άριθ. 8/1980 γ')ώμην τοϋ Κέντρου Εκπαι¬ 
δευτικών Μελετών καί Έπιμορφώσεως (Κ.Ε.Μ.Ε.). 

δ) Τήν ύπ’ άριθμ. 879/80 γνώμην τοϋ Συμβουλίου τής 
Επικράτειας, προτάσει τών 'Τπουργών Εθνικής Παιδείας 
καί Θρησκευμάτων καί Εμπορικής Ναυτιλιίας, άποφασί- 
ζομεν : 


"Αρθρον 1. 

Τά ώρολόγια καί άναλυτικά προγράμματα τών Άνωτέρων 
Δημοσίων Σχολών Δοκίμων Αξιωματικών Εμπορικού Ναυ- 
τικοϋ/Ραδιοτηλεγραφητών, καθορίζονται ώς εις τά σηνημ- 
μένα εις τδ παρόν Παραρτήματα. 

"Άρθρον 2. 

'Π έφαρμογ·)] τών έν τώ προηγουμένω άρθρω προγραμμά¬ 
των άρχεται, διά τά πρώτα δύο εξάμηνα άπδ τοϋ εκπαι¬ 
δευτικού έτους 1980-81, διά δε τά δύο επόμενα άπό τοϋ εκ¬ 
παιδευτικού έτους 1981-1982. 

Είς τον Υπουργόν Έμ7«>ρικής Ναυτιλίας, άνατίΟεμεν τήν 
δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Διατάγματος. 

Έν Άθήναις τή 16 Ίανουαρίου 1981 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΕΘΝ ΠΑΙΔΕΙΑΕ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΑβΑΝΑΣΙΟΧ ΤΑΑΙΑΔΟΥΡΟΧ ΙϋΑΝΝΗΧ ΦΙΕΙΩΡΗΧ 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. 


ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΩΤΕΡΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ Ν.ΑΤΤΙΚΟΐ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΠΏΝ 


Α/Α Μάθημα 


1. Μαθηματικά 

2. Αγγλικά καί Τεχνική ορολογία 

3. Μετεωρολογία 

4. Ναυτιλιακές Γνώσεις 

5. Γ ραφομηχανή 

6. Ανθρώπινες Σχέσεις 

7. Λήψη -Εκπομπή 

8. Διεθνείς Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών 

9. Εφαρμογές Διεθνών Ναυτικών Ραδ/νιών 

10. Ηλεκτροτεχνία 

11. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας 

12. Ηλεκτρονική 

13. Εργαστήριο ήλεκτρονικής 

14. Πρακτική Σταθμού Ασυρμάτου 

15. Ναυτικά Ηλεκτρονικά ’Όργανα 


Εξάμηνα 

Λ Β Γ 

’Ώρες άνά εβδομάδα 

Δ 

Εβδομαδιαίο 

Σύνολο 

Σύνολο ωρών μέ βά- 
ΰη φοίτηση 1.3 έβδ. 
τό έξάμηνο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'. 


ΕΞΑΜΗΝΟ : Β' 


ΑΝΑΑΤΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Α.Δ.Σ.Ε.Ν./ΡΑΔΙΟΤΗΑΕΓΡΑΦΗΤΩΝ 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ ; ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΡΑΔΙΟΤΗΑΕΓΡΑΦΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ ; ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ : Α'. καί Β'. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Α'. 


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

1. Έπαναλήψΐ'.ς άπο την "Αλγεβρα καΐ την Τριγωνομε¬ 
τρία κατά την κρίση τοϋ διδάσκοντα (6χι περισσότερο άπό 6 
ώρες). Εφαρμογές. 

2. Περί όριζουσών (Κανόνας ΟΒΑΜΜΕΒ - ιδιότητες - 
πράξεις - λύση οίουδήποτε γραμμικού συστήματος). Εφαρ¬ 
μογές. 

3. Διανυσματική "Αλγεβρα ('Ορισμο'ι - πράξεις - ορθο¬ 
γώνιες συντεταγμένες σημείου καί διανύσματος - Βασικές 
ιδιότητες έκφραζόμενες μέ τις συντεταγμένες - έσωτερικό, 
εξωτερικό και μικτό γινόμενο). Εφαρμογές. 

4. Μιγαδικοί άριθμοί ('ΟρισμοΙ - γραφική εικόνα - μορ¬ 
φές μιγάδα, πράξεις). Εφαρμογές. 

5. Αναλυτική Γεωμετρία (Όρθογώνιες καί πολικές 
συντεταγμένες - εξισώσεις καί γεωμετρικές εικόνες στό 
έπίπεδο - ευθεία, θέσεις ευθειών, άπόσταση σημείου άπό εύ- 
θεία, κύκλος, έλλειψη, υπερβολή, παραβολή). Εφαρμογές. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Β'. 

ΜΑΘΗΜΛνΐΚ.4 

6. Συναρτήσεις ('Ορισμός καί ιδιότητες - περί άκολου- 
Οιών - όριο συναρτήσεως - συνέχεια συναρτήσεως - έκθετι- 
κές καί λογαριθμικές συναρτήσεις - κυκλικές συναρτήσεις - 
υπερβολικές καί άντίστροφες). Εφαρμογές. 

7. Διαφορικός λογισμός (Όρισμός παραγώγου καί δια¬ 
φορικού - φυσική καί γεωμετρική ερμηνεία - κανόνες παρα- 
γωγήσεως, παράγωγος συνθέτου συναρτήσεως - Κανόνας 
τού ΕΉ05ΡΙΤΑΤ, μέγιστα καί έλάχιστα συναρτήσεων, 
κατασκευή έπίπεδης καμπύ?^ης). Εφαρμογές. 

8. "Ολοκληρωτικός λογισμός ('Η έννοια τού αορίστου 
ολοκληρώματος - Γενικές μέθοδοι όλοκληρώσεως, ώρισμένο 
ολοκλήρωμα). Εφαρμογές. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ : ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΡΑΔΙΟΤΗΑΕΓΡΑΦΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑ : ΑΓΓΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΑΟΓΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ : Α'., Β'., Γ'.καίΔ'. 

ΕΞΑΜΗΝΟ ; Α'. 

ΑΓΓΑΠ04 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΑΟΓΙΑ 

Εισαγωγή - Μαθήματα προφοράς φωνηέηων καί συμ¬ 
φώνων - Μέρη τού λόγου - Βοηθητικά καί έλειτττικά ρήμα¬ 
τα. "Ορολογία καί ονοματολογία της γραμματικής. Αντω¬ 
νυμίες. Κείμενα άπό τά εγκεκριμένα βιβλία πού γίνεται χρή¬ 
ση των άνωτέρω. 

Σύνταξη προτάσεων. Επίθετο καί βαθμοί έπιθέτου. 
Ρήμα. "Απλοί χρόνοι ένερ-γητικής φωνής. "Απλός Ένεστώς. 
"Απλός Αόριστος. ^υΕ8ΤIΟΝ ΤΑ08 (ΟΚ ΤΑΙΕ ^υΕ- 
8ΤΙΟΝ8). 8ΗΟΒΤ ΑΝ8ννΈΚ8. Ασκήσεις καί έμπέδοση 
των άνωτέρω χρόνων. 

Τεχνική ορολογία ήλεκτρονικών εξαρτημάτων. 

Χρόνοι διάρκειας τής Ενεργητικής Φωνής. 

Προφορικές καί γραπτές άσκήσεις ώς καί κείμενα γλώσ- 
σοις καί ορολογίας στά όποια (κείμενα) περιέχεται ή διδα- 
χθεϊσα ύλη. 


ΑΓΓΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΑΟΓΙΑ 

Μέλλων απλός καί διάρκειας. Μέλλων μέ τις εκφράσεις 
ΟΟΙΝΟ ΤΟ - ΙΝΤΕΝΟ. Ένεστώς διαρκείας σέ χρήση 
μέ^οντα. Διαφορά μεταξύ των διαφόρων τύπων τού μέλ¬ 
λοντα χρόνου. Ιδιωματισμοί - ρηματικές φράσεις - λέξεις 
πού ττηγαίνουν μέ προθέσεις. 

Αόριστος διαρκείας (χρήση καί διαφορά μεταξύ αύτού 
τού χρόνου καί τού Παρακειμένου). 

Παροικείμενος άπλός καί διαρκείας. 

Όνόματα ουσιαστικά (Πληθυντικός - ονόματα χωρίς ενι¬ 
κό ή χωρίς πληθυντικό). Κείμενα γλώσσας καί ορολογίας. 

Συμπλήρωση τής γραμματικής. Τεχνική ορολογία. Έμπο- 
ροναυτική άλληλογραφία. Αλληλογραφία έν γένει. Ιδιωμα¬ 
τισμοί - συνόνυμα -Ασκήσεις, Ανώμαλα ρήματα (άσκή- 
σεις). Μέση Φωνή - Παθητική Φωνή δλων των χρόνων. 
Σχηματισμός καί χρήση τής Παθητικής Φωνής. Κείμενα 
Ραδιοεπικοινωνίας. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Γ'. 

ΑΓΓΑΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΑΟΓΙΑ. 

Μετάφραση κειμένων άπό τήν Αγγλική στήν "Ελληνική 
καί άπό τήν "Ελληνική στήν Αγγλική. Ασκήσεις κατανοή- 
σεως τής γλώσσας. Συνομιλία (ερωτήσεις - άπαντήσεις) 
επί διαφόρων θεμάτων κοινής γλώσσας ή τεχνικών θεμάτων. 
Εισαγωγή στήν τεχνική τής Έκθέσεως - Περιγραφές - 
ΚΕΡΟΚΤ8. 

Κείμενα τεχνικά μέ λεξιλόγιο τού Ηλεκτρισμού καί τού 
Ασυρμάτου. Μετατροττή Ενεργητικής σέ Παθητική Φωνή - 
"Αμεσος καί "Εμμεσος λόγος. Μετατροττή τού άμεσου λόγου 
σέ έμμεσο. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Δ'. 

ΑΓΓΑΙΚΑ ΙΟνί ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΑΟΓΙΑ 

Αλλαγές τών λέξεων (Ρημάτων καί Αντωνυμιών) 
χρήσιμες γιά τήν μετατροττή άπό ευθύ λόγο σέ πλάγιο. 
Ασκήσεις προθέσεων. Αποσπάσματα άπό τόν Διεθνή Κα¬ 
νονισμό Ραδιοεπικοινωνιών. Ανάγνωση Ναυτικών Χαρτών. 
Ανάγνωση καί ερμηνεία άπό τά ύττηρεσιακά Δημοσιεύματα 

(8ΕΚνΐΟΕ ΟΟ0υΜΕΝΤ8-ΙΤυ) (ΕΙ8Τ ΟΓ ΟΟΑ8Τ 
ΑΝΟ δΗΙΡ’8 δΤΑΤΙΟΝδ - ΕΤΟ). 

"Υποθετικές προτάσεις Α' είδος. "Υποθετικές προτάσεις 
Β' καί Γ' είδος. Ασκήσεις γιά τή γενική άνασκόπιση καί 
συμπλήρωση τής γραμματικής. 

Μετάφραση διαφόρων τηλεγραφημάτων καί μετεωρολο¬ 
γικών δελτίων (\νΕΑΤΗΕΚ ΒΟΕΒΕΤΙΝδ ΡΟΚ δΗΙΡ- 
ΡΙΝΟ). Μετάφραση κειμένων "Ελληνικών καί Αγγλικών 
γιά τήν έμπέδοση τού πλάγιου λόγου (ΚΕΡΟΚΤΕΟ 
δΡΕΕΟΗ ) καί τής Μέσης Παθητικής Φωνής. 

Εκθέσεις μέ γενικά καί ναυτικά θέματα. 

Περαιτέρω εμπλουτισμός λεξιλογίου δρων Ηλεκτρολο¬ 
γίας καί Ασυρμάτου. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ : ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΡΑΔΙΟΤΗΑΕΓΡΑΦΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΤΕΩΡΟΑΟΓΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α'. 


ΕΞΑΜΗΝΟ : Α'. 

ΜΕΤΕΩΡΟΑΟΓΙΑ 

Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΑΟΓΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 


1. "Η Ατμόσφαιρα, τό άέριο περίβλημα τής Γής. 

Γενικά περί άτμοσφαίρας - Κατακόρυφη δομή -^ς ’Α- 
τμοσφαίρας - Χαρακτηριστικά τών στρωμάτων τής Α¬ 
τμοσφαίρας, ’Οπ'κκά -Ακουστικά καί Ηλεκτρικά φαινό¬ 
μενα τής Άτμοσφαίρας. 
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2. Ατμοσφαιρική ή βαρομετρική πίεση. 

Γενικά περί άτμοσφαιρικής ή βαρομετρικής πιέσεως - 
Μεταβολές τής βαρομετρικής πιέσεως και σημασία αύτών - 
Ισοβαρείς γραμμές και ίσοβαρικά συστήματα - Βαρό¬ 
μετρα καΐ βαρομετρικές μονάδες. 

3. Θερμοκρασία Αέρα ή Θερμοκρασία ’Λτμοσφαίρας. 

Γενικά-'Η θερμοκρασία τής Άτμοσφαίρας-’Ιδανικές 

θερμοκρασιακές ή κλιματικές ζώνες τής Γής - Θερμο¬ 
μετρικά δργανα - Μονάδες. 

4. 'ΐγρασία Άτμοσφαίρας ή 'Τγρασία Αέρα. 

Γενικά - Σχετική υγρασία - Σημείο Δρόσου - Σημείο Πα¬ 
γετού - Συμπύκνωση υδρατμών. 

5. "Ανεμος και κύματα - Γενική κυκλοφορία Άτμοσφαί- 
ρας· 

Γενικά - Αίτια ανέμου - Στοιχεία άνέμου καί χαρακτή¬ 
ρας του- Φαινόμενος άνεμος έπι κινουμένου πλοίου - Άνε- 
μομετρικά όργανα - Κλϊμαξ Μποφώρ - 'Ο άνεμος ως αιτία 
τών κυμάτων - κατάσταση θάλασσας και άποθαλασσία - 
Στοιχεία εκ τής γενικής κυκλοφορίας τών άνέμων. 

6. Όμίχλη καί ορατότητα. 

Γενικά - Όρισμοί - Σημασία γιά τή Ναυτιλία. 

7. Νέφη καί 'ΐετός. 

Γενικά - Κατηγορίες καί τύποι νεφών - 'Υετός έκ τών 
νεφών - Τεχνητή βροχή - Καταιγίδες. 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΞΕΙΣ 

8. Αέριες Μάζες καί Μέτωπα. 

Γενικά - Μέτωπο - Πολικό Μέτωπο - Τύποι μετώπων καί 
συνοδεύων καιρός - Σημασία τών μετώπων γιά τούς ναυ- 
τιλλομένους. 

9. Ίσοβαρικά Συστήματα. 

Γενικά - Κύκλων ή "Τφεση - ’Αντικυκλών - Δευτερεύοντα 
ίσοβαρικά συστήματα - Μικροσκοτηκοί κυκλώνες (Σίφωνες - 
Ανεμοστρόβιλοι). 

10. Τροπικοί Κυκλώνες. 

Γενικά - Καιρός πού συνοδεύει τούς τροπικούς κυκλώνες - 
Περιοχές έκδηλώσεις τροπικών κυκλώνων - Εποχή έκδη- 
λώσεως τροπικών κυκλώνων- 'Ορολογία τροπικών κυκλώ- 
νων-Προειδοποιητικά σημεία τροπικού κυκλώνα - Διεθνείς 
ύποχρεώσεις τών πλοίων σέ περιοχές τροπικών κυκλώνων. 

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΑ 
ΜΕΤΕΩΡΟΑΟΓΙΚΑ ΔΕΑΤΙΑ. 

11. Τά βοηθήματα τής προγνώσεως καί ή τεχνική της. 

Γενικά - 'Ο Μετεωρολογικός χάρτης - Μετεωρολογικές 

έ·Αχομ.πές - Ναυτικά Μετεωρολογικά Δελτία - Διε·δνής Ναυ¬ 
τικός ΚώιΒιξ άναλύτεως - Δελτία έ'κτακτης κακοκαιρίας ή 
Σήματα -θύελλας. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ 

12. Θαλάσσια Ρεύματα. 

Γενικά περί θαλασσίων ρευμάτων - 'Ορισμοί - Γενική 
κυκλοφορία ρευμάτων έπιφάνειας - Τά τέσσερα άνά τόν 
κόσμο μεγαλύτερα θαλάσσια ρεύματα - Έττήρεια τών θαλασ¬ 
σίων ρευμάτων στόν καιρό καί στό κλίμα - θαλάσσια ρεύματα 
καί ναυσιπλοΐα. 

13. Πάγοι - Παγόβουνα. 

Γενικά καί όρισμοί - Θαλάσσιοι πάγοι καί παγόβουνα- 
Διεθνής ταξινόμησή τους - Προέλευση καί χαρακτηριστικά 
τών παγόβουνων - Προειδοποιητικά σημεία πάγουν καί πα¬ 
γόβουνων - Διεθνής περιπολία πάγων - Ναυσιπλοΐα σέ πε¬ 
ριοχές πάγων - Διεθνείς ύποχρεώσεις. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΑΔΙΟΜΕΤΕΩΡΟΑΟΓΙΑΣ 

14. Μετεωρολογικοί παράγοντες καί ραδιοπικοινωνίες. 

Ηλεκτρικός δείκτης διαθλάσεως Άτμοσφαίρας καί Με¬ 
τεωρολογικά Στοιχεία - Συμβολή τών ιονισμένων στρωμάτων 
τής άτμοσφαίροις στή διάδοση τών Ραδιοκυμάτων - Μετεω¬ 
ρολογικές συνθήκες - Απορρόφηση ένεργείοις ραδιοκυμάτων 
και Μετεωρολογικά στοιχεία. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ : ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΡΑΔΙΟΤΗΑΕΓΡΑΦΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΑΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ : Ά. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' 

ΝΑΥΤΙΑΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
Ά. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

I. Εισαγωγικές έννοιες : 

1. "Ενοια καί διαίρεση τού δικαίου. 

2. Πηγές τού δικαίου. 

3. "Εννοια καί διαίρεση τού Ναυτικού Δικαίου. 

4. Πηγές τού Ναυτικού Δικαίου. 

Π. Άπό τό Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο : 

α) Διοικητικό Ναυτικό Δίκαιο. 

1. Διοίκηση Εμπορικού Ναυτικού (Υ.Ε.Ν., άρμοδιό- 
τητες - ' Υπηρεσίες - Αιμενικό Σώμα). 

2. "Εννοια τού πλοίου καί πλωτού ναυτιηγήματος κατά 
τόν Κ.Δ.Ν.Δ. καί Κ.Ι.Ν.Δ. - χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
τού πλοίου. 

3. Ναυτιλιακά έγγραφα (άπαρίθμηση καί σύντομη ανά¬ 
πτυξη). Ιδιαίτερη μνεία γιά τό ήμερολόγιο Ασυρμάτου 
καί τό Ναυτολόγιο. 

4. Σύνθεση προσωπικού πλοίων. 

5. Κανονισμός εσωτερικής ύπηρεσίας (ιδιαίτερη μνεία 
γιάτά καθήκοντα δοκίμου Άξ/κού καί Άξ/κού Ασυρμάτου). 

6. Ρύπανση τής θάλασσας (τρόποι ρυπάνσεως), μέτρα γιά 
τήν πρόληψη άπό τά πετρελαιοειδή - κυρώσεις. 

β) Ποινικό Δίκαιο Εμπορικού Ναυτικού (περιληπτικά). 

1. Γενικά γιά τό έγκλημα, τήν ποινή, τά μέτρα ασφάλειας, 
τή διάκριση τών εγκλημάτων. 

2. "Εννοια τών ναυτικών εγκλημάτων. 

3. Άπαρίθμηση σέ κατηγορίες τών ειδικών ναυτικών 
έγκλημάτων (άνάπτυξη γιά τά ειδικά ναυτικά έγκλήματα, 
γιά τήν παράνομη άπουσία, έγκατάλειψη θέσεως, λιποταξία, 
μή προσελεύση γιά άνάληψη ύτιηρεσίας, άνυπακοή, έξύ- 
βριση ή άπειλή κατ’ άνωτέρου, στάση, επιβουλή κατά τού 
πλοιάρχου, κατάχρηση έξουσίας, μέθη σέ ώρα ύπηρεσίας). 

4. Επέκταση εφαρμογής ποινικών διατάξεων Κ.Δ.Ν.Δ. 
καί σέ πλοία μέ ξένη σημαία. 

γ) Πειθαρχικό Δίκαιο Εμπορικού Ναυτικού. 

1. "Εννοια τού πειθαρχικού παραπτώματος. 

2. Πειθαρχικά παραπτώματα άπαριθμούμενα άπό τόν 

ΚΔΝΔ. 

3. Πεί·ί>αρχικές χοινές, παραγραφή π8ΐ·&αρχΐ7.ής ποινής. 

4. Πειθαρχικά όργανα (σύνθεση πειθαρχικών συμβου¬ 
λίων). 

Αρμοδιότητες πειθαρχικών οργάνων. 

ΗΙ. Άπό τό Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο: 

1. Πηγές Ναυτεργατικού Δικαίου. 

2. Ρύθμισ·/) τής ναυτικής έργασίας (έννοια καί χαρακτήρας 
ναυτικής έργασίας). 

3. "Εκπαίδευση ναυτικών, άποδεικτικά ναυτικής ικανό¬ 
τητας - Διαίρεση καί Ιεραρχία τού προσωπικού τών πλοίων. 

4. Ναυτικός Συνδικαλισμός (Ναυτικά έπαγγελματικά 
Σωματεία - Διεθνής προστασία τής ναυτικής έργασίας). 

5. Συλλογικές Συμβάσεις ναυτικής έργασίας (έννοια, 
θέματα ρυθμιζόμενα άπό τίς συλλογικές συμβάσεις, κατάρτι¬ 
ση - διάρκεια συλλ. συμβάσεων). 

6. Σύμβαση ναυτολογήσεως (έννοια, κατάρτιση, στοι¬ 
χεία συμβάσεως, διάρκεια, λύση, ύποχρεώσεις καί δικαιώ¬ 
ματα άπό τήν σύμβαση ναυτολογήσεως). 

7. Κοινωνική προστασία καί άσφάλιση τών ναυτικών 
(ΝΑΤ-ΤΠΑΕΝ - Οϊκος Ναύτου - ΓΕΝΕ). 

IV. Άπό τή Ναυτιλιακή Οικονομία : 

1. "Εννοια πλοίου-σύντομη έξιστόρηση τής έξελίξεώς του- 
Πλοιοκτήτης - Εφοπλιστής - Ναυτικός Πράκτορας. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


2. Κατηγορίες πλοίων - έπιβατηγά - φορτηγά τακτικών 
γραμμών - ελεύθερα φορτηγά - πλοία ειδικών φορτίων (δε¬ 
ξαμενόπλοια - ψυγεία - αλιευτικά - βοηθητικά) - πλοία πολ¬ 
λαπλής χρήσεοις - πλοία κοντέϊνερς. 

Ναύλωση πλοίου - Ναυλωτής - Ναυλομεσίτης - Ναύλος - 
Ναυλοσύμφωνο - Φορτωτική - εύθϋνες τοϋ μεταφορέα. 

Γενικά γιά τις έλευθεροεπικοινωνίες - κάθαρση. 

5. Νηολόγηση τοϋ πλοίου - ασφάλιση τοϋ πλοίου και τοϋ 
φορτίου. Διεθεϊς άσφαλιστικοί οργανισμοί - Νηογνώμονες. 

Β' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΑΤΤΙΛΙΛΣ 

1. Σχήμα, άξονας και πόλοι της γης - Ισημερινός. 
Μεσημβρινοί. 

2. Μεσημβρινή γραμμή - Μεσημβρινός θΓββη\νΐΙθ1ι-Με- 
σημβρινός 180“ (Γραμμή άλλαγής ημερομηνίας - ΒβΙβ- 
Εϊηθ)-Σημεία ορίζοντα - χαρακτηρισμός άνέμων - άνε¬ 
μολόγια - άληθεϊς πορείες και άληθεϊς διοτττεύσεις. 

3. Γειογραφικές συντεταγμένες (πλάτος - μήκος - Στϊ- 
γμα). 

4. Αληθής Βορράς - Απόκλιση - παρεκτροττη - παραλ- 

λαγή· , , 

5. Ναυτικοί χάρτες - Μερκατορικός χάρτης - Σύμβολα και 
έπιτμήσεις. 

6. Γενικά περί φάρων - φαροπλοίων και Κ3(1ϊο1)β3θοη8, 
χρησιμότητά τους. 

7. 'Απλές μέθοδοι προσδιορισμοϋ τοϋ στίγματος έν δψει 
άκτών. 

8. 'Ωρικές ζώνες - "Ωρα ζώνης - Μέσος χρόνος ΟΜΤ. 

9. Κόμβος ώς μονάς ταχύτητας τοϋ πλοίου. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ ; ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΡΑΔΙΟΤΗΑΕΓΡΑΦΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ:ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ : Β'., Γ'. καί Δ'. 
ΕΞΑΜΗΝΑ : Β'., Γ'. καί Δ'. 

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ 

Περιγραφή - Αειτουργία -Όνοματολογία τών τμημάτων 
καί τρόπος χειρισμοϋ Γραφομηχανής -'Οδηγίες καθαρισμού 
καί λιπάνσεως Γραφομηχανής - Τρόπος άντικαταστάσεως 
ταινίας -'Οδηγίες τοποθετήσεως δακτύλων δεξιοϋ καί 
άριστεροϋ χεριοϋ -Εκμάθηση πληκτρολογίου καί ορθή 
στάση τοϋ χειριστοϋ κατά τήν δακτυλογράφηση - Τρόπος 
τοποθετήσεως καί μετακινήσεως τοϋ χάρτου. 

"Ασκηση 1η Εκμάθηση τών πλήκτρων ΑδΟΡΙΚΕ — 
Δακτυλογράφηση δοκιμίου πού περιέχει τά παραπάνω 
γράμματα. 

"Ασκηση 2η Εκμάθηση τών πλήκτρων Ο Η — Δακτυ¬ 
λογράφηση δοκιμίου πού περιέχει τά γράμματα Α 5 Ο Γ 
Ο Η 1 Κ Ε. 

"Ασκηση 3η Εκμάθηση τών πλήκτρων Ε I - Δακτυλο¬ 
γράφηση δοκιμίου πού περιέχει τά γράμματα Α 8 Β Ε 

Γ Ο Η υ Κ Ε. 

"Ασκηση 4η Εκμάθηση τών πλήκτρων Β Τ Υ Ε'- Δα¬ 
κτυλογράφηση δοκιμίου πού περιέχει τά γράμματα Α 8 
ΒΕΕΟΙίυΚΕΒΤΥυ. 

"Ασκηση 5η ’ Εκμάθηση τών πλήκτρων ^ λΥ Ο Ρ - 
Δακτυλογράφηση δοκιμίου πού περιέχει τά γράμματα 

Α^ΕΓΟΗI^ΚΕΟΡ^Κ8Τυ\VΥ. 

"Ασκηση 6η Εκμάθηση τών πλήκτρων Ο V Β Ν - Δα¬ 
κτυλογράφηση δοκιμίου πού περιέχει τά γράμματα Α Β 

Ε Ο Ε Ρ α Η υ Κ Ε Ν Ο Ρ (2 Κ 8 Τ υ V \ν γ. 

"Ασκηση 7η Εκμάθηση τών πλήκτρων Ζ X Μ - Δα¬ 
κτυλογράφηση δοκιμίου πού περιέχει τά γράμματα Α Β Ε 

Ο Ε Ρ Εγ Η υ Κ Ε Μ Ν Ο Ρ ^ Κ 8 Τ υ V \ν X γ Ζ. 

’Άτχηεη 8η Έκμά·&ηση τών πλήκτρων πού όΓηιστοιχοϋν 
ττούς άρ'.·δμούς 1 2 3 4 5 6 — Δακτυλογράφηση δοκιμίου 
πού περιέχει τούς παραπά'/ω άρι·&μούς. 

’ Ασκηση 9η Εκμά·δηση τών πλήκτρων πού αντιστοιχούν 
στούς άρι·&μούς 7 8 9 0 — Δακτυλογράφηση δοκιμίου πού 
περιέχει τούς άρΐ'&μούς 123456 7 89 0. 

"Ασκηση 10η Εκμά&ηση τών πλήκτρων πού άντιστοιχοΰν 
στα σημεία στίξεως. 


"Ασκηση 11η Δακτυλογράφηση δοκιμίου πού άποτελεϊ- 
ται άπό γράμματα, άριθμούς καί σημεία στίξεως. 

"Ασκηση 12η 'Οδηγίες δακτυλΟγραφήσεως έμπορικών 
επιστολών - Τμήματα επιστολής. Διόρθωση σφαλμάτων 

Δακτυλογράφηση διαφόρων δοκιμίων γιά τήν άσκηση 
τών σπουδαστών. 

Δακτυλογράφηση άπό τούς σπουδαστές δοκιμίων διε¬ 
θνούς κειμένου - Ραδιοτηλεγραφημάτων - Μετεωρολογικών 
δελτίων - Δελτίων Τύπου πού μεταβιβάζονται μέ βομβητή 
(ενισχυτή χαμελής συχνότητας). 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ : ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΡΑΔΙΟΤΗΑΕΓΡΑΦΗ'ΓΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ : Β'. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Β'. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Εισαγωγή : 

'Η έννοια τών Ανθρωπίνων Σχέσεων. 

'Ορισμός : Ανθρώπινες Σχέσεις είναι ένα συστηματικό 
κι’ άναπτυσσόμενο σύνολο γνώσεων πού άποβλέπει στην 
έρμηνεία τής συμπεριφοράς τών άτόμων στήν εργασία. 

Ανθρώπινες Σχέσεις καί Επιστήμες τής Συμπεριφοράς. 

'Η εξέλιξη τών άνθρωπίνων σχέσεων ιστορικά (ΤΑΥ- 

ΕΟΚ - ΕΕΤΟΝ - ΜΑΥΟ). 

'Η σημασία τών άνθρωπίνων σχέσεων στούς οργανισμούς, 
επιχειρήσεις καί ύττηρεσίες. 

ΜΑΝΑ(άΕΜΕΝΤ. Μιά γενική εισαγωγή : 

Οί δροι : Διοίκηση, ΜΑΝΑΕτΕΜΕΝΤ. 

Τά καθήκοντα τοϋ ΜΑΝΑΕτΕΚ -Έπιδεξιότητες (Τεχ¬ 
νικές, Ανθρώπινες, Αντιληπτικές). 

Διεύθυνση καί ' Ηγεσία : 

'Ο διοικών : 'Τπόβαθρο, προσωπικότητα, ρόλος, 

Τό ταλέντο τοϋ διοικοϋντος καί ή προσωπικότητα του. 

'Ηγεσία : Ανατομία τής ηγεσίας, Θεωρία «Χ» καί «Τ», 
τΰπος ηγεσίας καί προβλήματα ήγεσίας καί άνθρωπίνων 
σχέσεων. 

'Τποκίνηση (ΜΟΤΙΥΑΤΙΟΝ) καί Συμπεριφορά : 

'Η θεωρία τής άνθρώπινης συμπεριφοράς (ΜΑ8ΕΟ\ν). 

Υποκίνηση καί αυξημένη παραγωγικότητα. 

Υποκίνηση : Παράγοντες υγιεινής καί παράγοντες κι¬ 
νήτρων (ΗΕΚΙΒΕΒΟ). 

Επικοινωνία: 

Εισαγωγή. Αρχές επικοινωνίας. 

Επικοινωνία καί παραγωγικότητα. 

Βασικοί ψυχολογικοί παράγοντες πού έττηρεάζουν την 
έπικοινωνία. 

Εμπόδια στήν επικοινωνία. 

Συμμετοχή καί Δυναμική τής ομάδας : 

'Υπόδειγμα άνθρωπίνων σχέσεων καί υπόδειγμα άνθρω¬ 
πίνων πόρων. 

Συμμετοχή υφισταμένων στήν διοικητική λήψη άπόφα- 
σεων. 

"Ατομο καί ομάδα. 

'Ο ρόλος καί ή λειτουργία τής ομάδας. 

Αλλαγή στούς "Οργανισμούς, "Επιχειρήσεις καί 'ίπη- 
ρεσίες : 

Τό πρόβλημα τής άντιστάσεως στις άλλαγές. "Ανάλυση 
τής άντιστάσεως καί πρόληψή της. 

Τρόπος επιτυχίας άλλαγής στούς άνθρώπους. 

Δεξιότητες σ" άνθρώπινες σχέσεις καί Παραγωγικό¬ 
τητα : 

«ΕΜΡΑΤΗΥ)):ή μεγαλύτερη άνάγκη στό ΜΑΝΑ- 
ΟΕΜΕΝΤ. 

Μελέτη έαυτοϋ πρό τής μελέτης τών άλλων. 

Καλύτερη χρησιμοποίηση τών δεξιοτήτων μέ τόν κατάλ¬ 
ληλο σχεδιασμό τοϋ έργου. 

Στοιχεία ψυχολογίας καί Δημοκρατικής όργανώσεως της 
Πολιτείας. 



ΕΦΗΜΕΡίΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 
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ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΛΙΔΕΥΣΕΩΣ : ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΡΑΔΙΟΤΗΑΕΓΡΑΦΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ :ΑΗΨΗ - ΕΚΠΟΜΠΗ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ : Α'., Β'., Γ'. καΐ Δ'. 
ΕΞΑΜΗΝΑ : Α'., Β'., Γ'. καΐ Δ'. 

ΑΗΤΗ - ΕΚΠΟΜΠΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Εκμάθηση Ελληνικού και Διεθνούς Μορσικοϋ Αλ¬ 
φαβήτου -Αριθμών και σημείων στίξεως. 

2. Ασκήσεις γιά τήν υπό των σπουδαστών λήψη και 
μεταβίβασι, μέ σημεία, τοϋ Κώδικα Μόρς Ελληνικού καΐ 
Διεθνούς κειμένου ώς και όμάδων κώδικα άποτελουμένων 
άπό γράμματα τοϋ Διεθνούς αλφαβήτου άριθμών και ση¬ 
μείων στίξεως. Έκάστη ομάδα κώδικα υπολογίζεται άνά 
πέντε (5) χαρακτήρες. 

Γιά να μπορέσουν οΐ σπουδαστές νά λαμβάνουν και 
μεταβιβάζουν εύκολα καΐ μέ ακρίβεια, πρέπει κατά τις 
ασκήσεις νά γίνεται χρήση μεγαλυτέρων ταχυτήτων. 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΗΨΕΩΣ - ΕΚΠΟΜΠΗΣ 

Τό μάθημα ΑΗΨΗ - ΕΚΠΟΜΠΗ εξετάζεται στο τέλος 
έκάστου εξαμήνου ώς άκολούθως : 

ΑΗΨΗ 

Γιά τήν ΰπό τών σπουδαστών λήψη δίνεται γύμνασμα ώς 
έξης : 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Α'. 

Ελληνικό καί διεθνές κείμενο 20 λέξεων έκάστου, μέ 
ταχύτητα 40 γραμμάτων άνά λεπτό. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Β'. 

Ελληνικό και διεθνές κείμενο 20 λέξεων έκάστου, μέ 
ταχύτητα 80 γραμμάτων άνά λεπτό καί 20 όμάδων κώδικα 
εκ γραμμάτων, άριθμών καί σημείων στίξεως μέ ταχύ¬ 
τητα 60 γραμμάτων άνά λεπτό. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Γ'. 

Ελληνικό καί Διεθνές κείμενο 40 λέξεων έκάστου, μέ 
ταχύτητα 90 γραμμάτων άνά λεπτό καί 20 όμάδων κώδικα 
εκ γραμμάτΐυν, άριθμών καί σημείων στίξεως μέ ταχύτητα 
70 γραμμάτων άνά λεπτό. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Δ'. 

Ελληνικό καί Διεθνές κείμενο 40 λέξεων έκάστου, μέ 
ταχύτητα 100 γραμμάτων άνά λεπτό καί 20 όμάδων κώδικα 
εκ γραμμάτων, άριθμών καί σημείων στίξεως μέ ταχύτητα 
80 γραμμάτων άνά λεπτό. 

ΕΚΠΟΜΠΗ 

Οί σπουδαστές πρέπει άπό τό δεύτερο εξάμηνο νά είναι 
ικανοί γιά τή μεταβίβαση Ελληνικού καί Διεθνούς κειμένου 
ως καί όμάδο^ν κώδικα, ώς άκολούθως : 

ΕΞΑΜΗΝΟ ; Β'. 

Μεταβίβαση άπό έκαστο σπουδαστή μέ χειριστήριο 

απλοϋ Ελληνικού καί Διεθνούς κειμένου 30 λέξεων έκά¬ 
στου μέ ταχύτητα 80 γραμμάτων άνά λεπτό καί 15 όμάδων 
κώδικα μέ ταχύτητα 60 γραμμάτων άνά λεπτό. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Γ'. 

Μεταβίβαση άπό έκαστο σπουδαστή μέ χειριστήριο 

απλοϋ Έλληνικοϋ καί Διεθνούς κειμένου 40 λέξεων έκά¬ 
στου μέ ταχύτητα 90 γραμμάτων άνά λετττό καί 20 όμάδοιν 
κώδικα μέ ταχύτητα 70 γραμμάτων άνά λεπτό. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Δ'. 

Μεταβίβαση άπό έκαστο σπουδαστή μέ χειριστήριο 

απλοϋ Ελληνικού καί Διεθνούς κειμένου 40 λέξεων μέ 
ταχυ:ητα 100 γραμμάτων άνά λεπτό καί 20 όμάόων κώίικα 
μ» ταχύτητα 80 γραμμάτων άνά λεπτό. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ : ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΡΑΔΙΟΤΗΑΕΓΡΑΦΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑ; ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙ¬ 
ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ; Α'. καί Β'. 
ΕΞΑΜΗΝΟ ; Α'. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Διεθνής Κανονισμός Ραδιοεπικοινωνιών : 

Αόγοι ύπάρξεως τών τηλεπικοινωνιακών μέσων στά 
εμπορικά πλοία. Διεθνής Σύμβαση περί άσφάλειας άνθο'>πι- 
νης ζωής στή θάλασσα (Δ.Σ. ΠΑΖΕΘ - 80ΕΑ8). 

Διεθνής Σύμβαση Ραδιοεπικοινωνιών καί προσηρτημένοι 
σ’ αύτήν Κανονισμοί - Γενικοί βροι πού χρησιμοποιούνται 
στις Τηλεπικοινωνίες. Κατηγορίες πλοίων ώς πρός τήν 
υποχρέωσή τους νά φέρουν έγκατάσταση σταθμού άσυρμάτου. 

Τι περιλαμβάνει κάθε έγκατάσταση Ασυρμάτου άνοιλόγως 
τής κατηγορίας στήν όποια άνήκει τό πλοίο (σύμφωνα μέ 
τις άπαιτήσεις τών Διεθνών Κανονισμών καί ποιους όρους 
πρέπει νά πληρούν κατά τις άπαιτήσεις τής 80ί^Α8). 

Κύρια ραδιοτηλεγραφική έγκατάσταση. 

Βοηθητική ραδιοτηλεγραφική έγκατάσταση. 

Κύρια ττηγή ένέργειας. 

Βοηθητική πηγή ενέργειας. 

Ραδιογωνιόμετρο. 

.Δύτόματος δέκτης κινδύνου (ΑΠΤΟ - ΑΕΑΚΜ). 

Αυτόματο χειριστήριο σήματος άνάγκης καί κινδύνου 
(ΑΚΠ). 

Τεχνικοί όροι έγκαταστάσεοις θαλάμου άσυρμάτου (γε¬ 
νικά) ; 

Θέσ/) - Διαστάσεις -Έπικοινοινία. 

Ωρολόγιο σταθμού Α/Τ. 

Εφεδρικός φωτισμός. 

Εφεδρικός σταθμός άσυρμάτου. 

Ραδιοτηλεγραφική συσκευή στις μηχανοκίνητες λέμβους. 

Φορητή ραδιοτηλεγραφική καί ραδιοτηλεφωνική συσκευή 
σωσιβίων λέμβων (ΕΙΡΕ ΒΟΑΤ). 

Άμοιβά καί εργαλεία σταθμού Α/Τ. 

"Αδεια έγκαταστάσεους καί λειτουργίας σταθμού Άσυρ¬ 
μάτου - Διαδικασία έκδόσεως -Αναστολή ή Κατάργησή της· 

Σχηματισμός ένδεικτικών κλήσεως σταθμών Ξηράς* 
Πλοίων, Αεροσκαφών καί συστήματος έπιλογικής κλήσεως - 
Διεθνής κατανομή ενδεικτικών κλήσεως. Αναγνώριση τής 
ταυτότητας τών διαφόρων σταθμών Άσυρμάτου. Επι¬ 
θεώρηση τών σταθμών Άσυρμάτου Πλοίων έσωτερικού, 
εξωτερικού, ύττηρεσιακά δημοσιεύματα έκδιδόμενα άπό τή 
Γενική Γραμματεία (Ι.Τ.Π.). "Εγγραφα, βιβλία καί έγκύ- 
κλιοι σταθμού Άσυρμάτου. 

Ημερολόγιο Άσυρμάτου καί τρόπος τηρήσειίυς του. 

Ραδιοτηλεγραφικό Πιστοποιητικό Ασφάλειας - Πιστο¬ 
ποιητικό άπαλλαγής. 

Πλοία ύποχρεούμενα στή διεξαγωγή ιδιωτικής άνταπο- 
κρίσεως - Κατηγορίες πλοίων ώς πρός τήν έκτέλεση φυ¬ 
λακών Α/Τ. Εξουσία καί υποχρεώσεις Πλοιάρχου ώς πρός 
τόν σταθμό Α/Τ. 

Διπλώματα Αξιωματικών Άσυρμάτου καί πτυχία Ρα- 
διοτηλεφωνητών - Τάξεις Διπλωμάτων - Προσωπικό τών 
σταθμών Α/Τ πλοίων. ’Ώρες εργασίας τών σταθμών Α/Τ 
τής κινητής ναυτικής ΰτϊηρεσίας, Παράκτιοι - Πλοία. Στα¬ 
θμοί καί ύτΐηρεσίες, σταθμοί μετεωρολογικών δελτίων, 
ώριαίων σημάτων, όδηγιών στους ναυτιλλομένους, ιατρικών 
οδηγιών, ραδιοεντοπισμού καί ραδιογωνιομετρήσεων. Καθή¬ 
κοντα καί υποχρεώσεις προϊσταμένου Αξιωματικού Ά¬ 
συρμάτου καί Αξιωματικών Ασυρμάτου. Ζώνες συχνο¬ 
τήτων χρησιμοποιούμενες άπό τούς σταθμούς πλοίων στήν 
Ραδιοτηλεγραφία καί Ραδιοτηλεφωνία σέ Μ.Ρ., ΙΕ, ΗΡ 
καί ΥΗΡ. Ειδικές διατάξεις άναφερόμενες στις συχνότητες 
ασφάλειας (κλήσεως καί κινδύνου). 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


11 αρενοχλήσίςς καΐ λαμβανόμενα μέτρα κατά των παρε- 
νοχλήσεοιν - Δοκιμές -Εκθέσεις έπΙ των παραβάσεων. 
Απόρρητο των ΡαΧιοεπικοινίυνιών. 

Κλήσεις στή Ραδιοτηλεγραφία σέ Μ.Ρ. κα'ι Η.Ρ. Προ¬ 
καταρκτικές ενέργειες πρό τής κλήσεως - 'Γύπος κλήσεως - 
Απάντηση σέ κληση - Χρησιμοποιούμενες συχνότητες γιά 
τήν κληση καί απάντηση - Κλήση πρός περισσότερους τοϋ 
ένός σταθμούς - Κλήση πρός όλους τούς σταθμούς. Δυσχέ¬ 
ρειες λήψεως. Περίοδος Σιγής. ΤΗΑΡΡΙΟ ΠΙδΤ - Διαβί¬ 
βαση τής άνταποκρίσεως καΐ τέλος εργασίας. 

^ I ενικά περί χρησιμοποιήσεως καί κατανομής των σ^χνο- 
τητων - Συχνότητες κλήσεως, κινδύνου και έργασίας των 
σταθμών. 

Διάφορες συντμήσεις καί σήματα χρησιμοποιούμενα 
κατά τήν άνταπόκριση. Κώδικας α'. 

Διεθνής χρησιμοποίηση τής έπιλογικής κλήσεως στήν 
κινητή ναυτική ύττηρεσία. .Μέθοδος κλήσεως, άπάντηση σέ 
κλήση - χρησιμοποιούμενες σ^χνότητες σέ ΜΡ - ΠΡ. 

Συχνότητες έργασίας γιά σταθμούς Ραδιοτηλέτυπου 
πλοίων. 

Χρησιμοποιούμενοι δίαυλοι Ραδιοτηλέτυπου στις πεοιονέε 
όίΚΚ) - 27..ύ00 ΚΠΖ. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Η'. 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Σήμα Κινδύνου -Επείγοντος -Ασφαλείας : 

Σήμα άνάγκης - Σήμα Κινδύνου - Κλήση Κινδύνου - 
Μήνυμα Κινδύνου -Άναμεταβίβαση σήματος κινδύνου - 
Ανταπόκ| 2 ΐση κίνδυνου - Γνωστοποίηση λήψεως μηνύμα¬ 
τος κινϊυνου - Επιβολή ϊιγής άπό τον χινδονευον- 
τα και από τρίτο οται&μό. Τέλος άνταποκρίσεως κιν¬ 
δύνου. Τποχρεώσεις τών στα·δμών πλοίων καί παρα¬ 
κτίων σέ περιπτώσεις σώμοιτος κινδύνου. Σήμα επείγον¬ 
τος καί περιπτώσεις κατά τίς ύποίες μετορβιβιί^ται - 
Μήνυμα έπείγοντος - Συχνότητα στήν όποία μεταβιβάζεται 
τό σήμα έτΜίγοντος καί τό σχετικό μήνυμα. ’Τποχρεώσεις 
τών σταθμών πού λαμβάνουν σήμα έπείγοντος-Ακύρωση 
σήματος έπείγοντος. 

Σήμα άσφάλειας καί περιτττώσεις κατά τίς όποιες μετα¬ 
βιβάζεται - Μήνυμα άσφάλειας -Ώρες κατά τίς όποιες 
■μεταβιβάζεται καθώς καί συχνότητα στήν όποία μεταβι¬ 
βάζεται τό σήμα καί τό μήνυμα άσφάλειας. 

Τποχρεώσεις τών σταθμών πού λαμβάνουν σήμα άσφά- 
λειας. 

Σύνταξη καί κατάθεση Ραδιοτηλεγραφημάτων. 

Μέρη ραδιοτηλεγραφήματος - Κείμενο ραδιοτηλεγραφη¬ 
μάτων (σαφής καί μυστική γλώσσα). Επικύρωση ύπο- 
γραφής - Διατάξεις σχετικές μέ τόν ύπολογισμό τών λέξεων 
-’Αναγραφή τοϋ άριθμοϋ τών λέξεων στήν έπικεφαλίδα. 

Ανωμαλίες κατά τόν υπολογισμό τών λέξεων. Αδξων 
άριθμός ραδιοτηλεγραφήματος καί ώρα καταθέσεως - 
Διατύπωση τών έπί πληρωμή ύττηρεσιακών ένδείξεων. 

Κατηγορίες ραδιοτηλεγραφημάτων - Ειδικά ραδιοτηλε¬ 
γραφήματα -Επείγοντα τύπου - Μετεωρολογικά -Άπαντή- 
σεως πληρωμένης - Πολυτελείας - Ραδιοναυτικές έπιστολές 
κλπ. 

Ιΐροθεσμία παραμονής ραδιοτηλεγραφημάτων σέ Πα¬ 
ρακτίους Σταθμούς. Ραδιοεπικοινωνίες μεγάλων άποστά- 
ί^*^«βίβ*οη ραδιοτηλεγραφημάτων 
(ΠΙΑΝΟ διδΊΕΜ) - Σειρά προτεραιότητας ραδιοεπι¬ 
κοινωνιών. 

Τιμολόγηση ραδιοτηλεγραφημάτων. Συνήθων - Ειδικών 
κατηγοριών έσωτερικοΰ καί έξωτερικοϋ. Τέλη ραδιοτη- 
λεφωνικών συνδιαλέξεων καί κλήσεων ραδιοτηλέτυπου. Ει¬ 
δοποίηση μή έπιδόσεως Ραδ/τος. 

Ραδιοτηλεγραφήματα άτελή καί μειωμένου τέλους. 
Λογιστική υπηρεσία - Διαχείριση τελών - Ευθύνη Πλοιάρ- 
χου^και Αξιωματικού Ασυρμάτου ώς πρός τή διαχείριση 


Διαδικασία λήψεως ραδιοδιοπτεύσεων καί στιγμάτων ώς 
καί χρησιμοποιούμενες συχνότητες. 

Ραδιοτηλεφωνία : 

Κατηγορίες πλοίων ώς πρός τήν υποχρεωτική εγκατά¬ 
σταση συσκευών Ραδιοτηλεφοινίας. 

"Ορος πού πρέπει νά πληρούν οί συσκευές Ραδιοτηλε¬ 
φωνίας Α.Ν. (0.*?Β, 88Β) συστήματος Λίαν Υψηλών 
συχνοτήτων (ν.Η.Ρ.) κατά τήν εγκατάστασή τους (μέρη 
έγκαταστάσεως, φορητών πομποδεκτών, πομποδέκτης - 
7ϊη'(ή ένέργειας - κεραία). 

Αύτόματη συσκευή εκπομπής ραδιοτηλεφωνικοϋ σήματος 
άνάγκης (ΤΥΥΟ ΤΟΝΕ ΑΕΑΚΜ). 

"Αδειες έγκαταστάσεως καί λειτουργίας τών συσκευών 
Ρ/Τ - Χειριστές Ρ/Τ συσκευών καί καθήκοντά τους - 
Ενδεικτικά κλήσεως Ρ/Τ - Τύπος κλήσεως - Κατανομή 
συχνοτήτων σέ Ι.Ε., .Μ.Ρ., Υ.Η.Ρ. - Συχνότητες κλήσεως 
έργασίας, κινδύνου πλοίων καί παρακτίων (Διεθνής δίαυλος 
κλήσεως καί κινδύνου σέ ΥΗΡ). Περίοδος Σιγής.-Διεθνές 
Φωνητικό άλφάβητο καί άλφάβητα Ε.Ν. 

Δυσχέρειες λήψεως - Διαβίβαση άνταποκρίσεως. 

Σήμα άνάγκης - Σήμα κινδύνου - Κλήση κινδύνου - 
Μήνυμα κινδύνου - Βεβαίωση λήψεως μηνύματος κινδύνου - 
Ανταπόκριση κινδύνου -Επιβολή σιγής άπό τόν κινδυ- 
νεύοντα, διευΟύνοντα ή άπό τρίτο Σταθμό. Άναμεταβίβαση 
μηνύματος κινδύνου - Τέλος άνταποκρίσεως κινδύνου. 

^ Σήμα έπείγοντος - Μήνυμα έπείγοντος - Βεβαίωση 
λήψεως μηνύματος έπείγοντος -Ακύρωση μηνύματος έπεί¬ 
γοντος. 

Σήμα άσφάλειας - Μήνυμα άσφάλειας - Ραδιοτηλεγρα- 
φήματα (ΜΕΠΙΟϋ) ιατρικής βοήθειας. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ : ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΑΣΤΡΜΑΤΙΣΤΙίΣ 

ΜΑΘΗΜΑ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ : Γ' καί Δ'. 
ΕΞΑΜΗΝΟ : Γ. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΛΤΓΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Α'. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ : 

1. Εισαγωγή στίς Διεθνείς Ναυτικές Ραδιοεπικοινω¬ 
νίες. Άπαιτούμενες προϋποθέσεις γιά τήν έκτέλεση τής 
διεθνούς ναυτικής άνταποκρίσεως. 

Κατάταξη ζωνών συχνοτήτων (ΥΕΡ - ΕΡ - ΜΡ - ΥΗΡ* - 
ϋΗΡ - δΗΡ^ - ΕΗΡ). Περιοχές συχνοτήτων χρησιμοποιού¬ 
μενες στίς ναυτικές ραδιοεπικοινωνίες (Ναυτική κινητή 
ύττηρεσία καί Παράκτιοι). 

2. Όδηγίες χρησιμοποιήσεως τών συχνοτήτων κινδύ¬ 
νου κλήσεως καί έργασίοις πλοίων καί παρακτίων στίς ττε- 
ριοχές συχνοτήτων 405 - 535 ΚΗΖ, 4605 - 4000 ΚΗΖ 
καί ΗΜΗΖ - 27,5 ΜΗΖ. 

3. Σχηματισμός τών ένδεικτικών κλήσεως. 

α) Σταθμοί πλοίου, β) παράκτιοι σταθμοί, γ) σταθμοί 
Ραδιοφάρου έντοπισμοΰ τών ναυαγίων, δ) διοικριτικά 
έπιλογικής κλήσεως πλοίων - παρακτίων. 

4. Διεθνές ώράριον φυλακών άσυρμάτου. 

5. Επεξήγηση τών διαφόρων διεθνών συντμήσεων τών 
χρησιμοποιουμένων στίς ναυτικές ραδιοεπικοινωνίες καί 
περιπτώσεις χρησιμοποιήσεώς τους. 

6. Περιπτώσεις έφαρμογης τών όμάδων τοϋ κώδικα «Φ» 
κατά τή διεξαγωγή της διεθνοϋς άνταττοκρίσεως. 

7. Χρονικά διασ^ματα τών ττεριόδων σιγής στή Ραδιο¬ 
τηλεγραφία καί Ραδιοτηλεφωνία -Τποχρεώσεις τών στα¬ 
θμών κατά τά έν λόγω διαστήματα. 

8. Κλήσεις στή Ραδιοτηλεγραφία. 

Τρόπος κλήσεως καί άπαντήσεοις έπί τών ζωνών συχνο¬ 
τήτων 405-535 ΚΗΖ (ΜΡ) καί 4 - 27,5 ΜΗΖ (ΙΗΡ). 
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Προκαταρκτικές ένέργειες πρ^ τής χλήσεως. Κλήση ^ρ6ς 
άπα’/τας τούς σταθμούς, χρήση της συντμήσειας €(). Κλήση 
πρύς πλίίονες τοΰ ένλς σταθμούς, χρήση τής σαντμήσεως 
ΟΡ - Τέλος μεταβιβάσεως (ΛΚ) - Πέρας άνταττοκρίσεως 
καΐ έργασίας (ΥΑ). 

9. Αίτηση πληροφοριών - χρήση τής σ^ντμήσεως ΤΚ. 

10. ΕΙβοποίηση ττερί άπόπλοι» καί κατάπλου τοϋ πλοίου - 
χρήση των όμά^ν ^ΤΟ - ^ΤΡ. 

ΕΦΑΡ.ΜΟΓΗ ΤΟΓ ΤΗΛΕΓΡ-ΛΦΙΚΟν ΚΑΝΟΝΙΪΜΟΓ 
ΣΤΙΣ ΡΛΔΙυΕ 111ΚΟIΝΩΝIΕΣ 

11. Ραδιοτηλεγραφήματα : 

α) Καθορισμός παρακτίου σταθμού άπό τόν αποστολέα. 
Προθεσμία παραμονής τών ραδιοτηλεγραφητών στους πα¬ 
ράκτιους σταθμούς. 

Σύνταξη καΐ κατάθεση τών τηλεγραφημάτων - Σαφής 
καί μυστική γλώσσα - περιπτώσεις έπιδύσεως τών ραδιο¬ 
τηλεγραφημάτων. 

β) Περιπτώσεις μεταβιβάσειος Ραδιοτηλεγραφημάτοιν 

αα) Άτεύ πλοΐο πρός ξηρά 

ββ) ’/Υπύ ξηρά πρύς πλοίο. 

γγ) Άπό πλοίο πρύς πλοίο. 

δδ) Άπύ πλοΐο πρύς πλοΐο μέσω παρακτίου. 

εε) Άπύ πλοΐο πρύς πλοΐο μέσω δύο παρακτίων. 

γ) Αετττομερής άνάλυση τών διαφόρων τμημάτων έ·/ύς 
τηλεγραφήματος : 

1) Επικεφαλίδα 

2) ΈπΙ πληρωμή ύττηρεσιακές ένδείξεις. 

3) Διεύθυνση (τη).εγραφική διεύθυνση - πλήρης διεύ¬ 
θυνση ). 

4) Κείμτ/ο. 

Γ)) 'Υπογραφή. 

δ) Επεξήγηση τών έπΐ πληριομή υπηρεσιακών ένδεί- 
ςεων - Περιπτώσεις κατά τΙς ύποΐες χρησιμοποιούνται - 
Παραδείγματα. 

ε) Μεταβίβαση ραδιοτηλεγραφήματος - ΟΙκοΟεν έπα- 
νάλη'^σ] (ΟΟΕ) - Αίτηση έπαναλήψεως ύλοκλήρου ή τμη¬ 
μάτων Ραδιοτηλεγραφήματος - Τρόπος αίτουμενων έπανα- 
λή^ιΐων - Βιδαίωτη λήψεως - Π αρβ^είγματα. 

ζ) Πρακτικές έφαρμογές μεταβιβάσεως ραδιοτηλεγρα¬ 
φημάτων έπΙ ΜΕ ΒΑΝΟ - Διαδικασία μεταβιβάσεως ραδιο¬ 
τηλεγραφημάτων έπΙ ΗΡ ΒΑΝΟ. 

η) Έαιξήγηαη χαΐ τρόπος μεταόιόάαεως μακροίχελών 
ραδιοτηλεγραφημάτων - χρήαη τών ιυντμήτεων 08Κ - ΒΚ - 
Παραδείγματα. 

θ) Τρόπος μεταβιβάσεως ραδιοτηλεγραφημάτο>ν κατά 
σειρές - Χρήση τής ύμάδας ^80 - Παράδειγμα. 

ι) "Ελεγχος τού άριθμού τών μεταβιβασθεισών )άξεων 
ροιδιοτηλεγραφήματος - Διαδικασία σέ ττερίτττοίση διαφο>- 
νίας μεταξύ τών άναπροκρινομένων - .Χρήση τής ύμάδας 

^ΤΒ. 

ια) Υπολογισμός τών /.έξεων ραδιοτη/χγραφήματος : 

1) Λέξεις - ύμάδες καί έκφράσεις υπολογιζόμενες ώς 
μιά ?άξη. άνεξάρτητα μέ τύν άριΟμύ χαρακτήρων. 

2) .ν^ις - ύμάδες καί έφκράσεις ΰπολογιζό[χενες ώς μιά 
>έξη άνά 15 γράμματα. 

3) Λέξεις - ύμάδες καί έκφράσεις ύ7η>>Λγιζόμενες ώς 
μιά λέξη άνά πέντε χαρακτήρες. 

4) *.4νωμαλίες κατά τύν ύπολογισμύ τών λέξεων - *Βν- 
^ύμενη διόρθωση σφκώμάτων. 

5) Πβιραδείγμαηι ύπολογτσμοΰ τών λέξεοιν σύμφωνα μέ 
τηρητέ«>ς κανόνες - 'Ι^χιστος άριθμύς τών λέξεων 

βέ ρxδιο^η7^^γρχφήμχτα έσωτερικού - έξωτερικοΰ. 


ιβ) Δωρεάν ή έπΙ πληρωμή άναμεταβίβχση ραδιοτηλε¬ 
γραφήματος άπύ σταΟμύ πλοίου - χρήση τών ύμάδων ^8Ρ - 
ΚΜ. 

ιγ) ’.Δνεπίδοτα ραδιοτηλεγραφήματα - Τύπος είδοποιή- 
σιως άνεπίδοτου ραδιοτηλεγραφήματος άπύ ξηρά πρύς πλοΐο 
κχΐ άντίθετα. 

ιδ) Περιπτώσεις άκυρώσιως τηλεγραφήματος αίτήσιι 
τού άποστολέχ - Επιστροφή τιλών - Παραδείγματα. 

ιε) Τηλεγραφήματα ειδικών κατηγοριών - Επείγοντα - 
Μετ* άπαντησεως πληρωμένης - *ΕπΙ άντιπαραβολή - Μετά 
βεβαΐίόσεως παραλαβής - ’.\ναμιταβιβχστέα ένταλή τού 
παραλήπτου - Πο>Λαπλά - Έπιδοτέα δι’ έκτάκτου μέσου - 
πολυτελή κ.λπ. 

ιστ) Ραδιοτηλεγραφήματα τύπου - Μετειορολογικά τη¬ 
λεγραφήματα - Ραδιοναυτικές έπιστολές - Τηλεγραφήματα 
σχετικά (χέ τήν Ασφάλεια τής άθνωπίνης ζιοής καί τέλη τους. 

ιζ) Τέλη τών ραδιοτηλεγραφημάτων έσωτερικού - έξω- 
τερικού - Ι^αδιοτηλεγραφήματα μέ άκέραιο καί έλαττωμένο 
τέλος - Πρόσθετα τέλη (ΛΟΕΕΗΚΟΗΙΕΗ ('.ΠΛΗΓιΕ) - 
Είσπραξη καί έσφαλμένη είσπραξη τελών - *.\πόδειξη κατα- 
Οέσεως ραδιοτηλεγραφήματος. 

ιη) Διεθνής νομισματική μονάδα κοστολογήσεω; τών 
ραδιοτηλεγραφημάτων έξωτερικοΰ - ’ ,λντιστοιχία χρυσού 
φράγκου σέ δραχμές - λίρες '.Λγγλίας καί δολλάρια ΙΙ.Π..Λ. 

ιθ) Όδηγίες συμπληριόσεως τών είδικών έντυπων ρα¬ 
διοτηλεγραφημάτων. Παραδείγματα - Πρακτικές έφαρμο- 
Υ^?· 

12. Διαδικασία αΐτήσεως ραδιοδιοπτί'/σεως καί στίγμα¬ 
τος (γεωγρ. θέσεως πλοίου) άπύ παράκτιο σταθμό. .Χρη- 
σιμοποιουμένη συχνότητα - χρήση τών ύμάδων ΐχΐ'ίϊ - υΤΕ 
^ΤΕ - Παραδείγματα - Πρακτικές έφαρμογές - Ταξινό¬ 
μηση τών ραδιοδιοπτεύσεΐι/ν. 

13. Γενικά περί δελτίιον κινήσεως πλοίων ( ΓΚΠ Ι.Ι8Τ) - 
Τέρες μεταβιβάσεώς τους - ' Γποχρειόσεις τών σταθμών 
πλοίου γιά τή συνεχή παρακολθ'/()ησή τους - Παράδειγμα. 

14. 'Οδηγίες χρησιμοποιήσεως όλων τών υπηρεσιακών 
δημοσιευμάτων σταθμού Λ/Τ τής ΓΠΙ - Επεξήγηση τών 
διαφόρων συμβόλων - Πρακτικές έφαρμογές. 

15. Τρόπος συντάξεως ραδιοτηλεγραφημάτων σχετικών 
(χέ τήν Αποστολή δώρων, άνΟέο/ν, πρύ - πύ κλπ. ΕΙσπρατ- 
τόμενα τέλη. 

16. Στοιχεία πού ύποβά/λονται σέ σ'/μβεβλημένη [χέ τύ 
σταθμύ πλοίου Εταιρεία ’,Λσ/ρμάτου - σέ πλοιοκτήτη καί 
στοιχεία πού παραμένουν στύ σταθμύ Ασυρμάτου. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Δ' 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΕΟΝίέ.Χ ΝΛΠΊΚΙέ.Ν 
Ρ.\Δ1θΕΐηΚϋΙΝϋΝϋέΝ 

17. Σήματα Κινδ'/νου : 

α) Σήμα Ανάγκης Ραδιοτη·/.εγραφίας. 

Περιπτώσεις μεταβιβάσεως τού σήματος Ανάγκης. Πα¬ 
ραδείγματα, πρακτικές έφαρμογές. 

Σήμα κινδ>>/ου, κλήση κινδ'/νου, μήν/μα κινδ’/·/ου. Βε¬ 
βαίωση λήψεως μηνύματος κινδ’>/ου - ’Λνα;χεταβΙβαση μη¬ 
νύματος κινδ'/νου - Επιβολή σιγής - πέρας άνταποκρίσεως 
κινδ'/νου - 'Τποχρεο/σεις τών σταθμών πού λαμβάνο'/ν γνώση 
σήματος κινδ'/νου. .Λεπτομερής άνάλ'/ση τών Ανωτέρω - 
Παραδείγματα, πρακτικές έφαρμογές (χρονικά διαστήματα 
έπαναλ.ή'^εώς του), 

β) Σήματα επείγοντος. 

Σήμα έπείγοντος Ραδιοτη/χγραφίας. 

.Μήνυμα έπείγοντος - Βεβαίο/ση λή-φεοις μηνύματος έπεί- 
-γ^ντος - ’.Λναμεταβίβαση μηνύματος έπείγοντος - ΧρονοΜ 
διαστήματα έπαναλ,ήψεως μη·/'ύματος έπείγοντος - Άκ'ύ- 
ρο/ση μηνύματος έπείγοντος - Ραδιοτηλαγραφήματα αίτη- 
σχως Ιατρικών σ/(^φουλών (ΜΕΠΙΟΟ) - Παραδείγματα, 
πρακτικές έφαρμο^. 
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γ) Σήματκ ασφαλείας. 

Σήμα ασφαλείας Ραδιοτηλεγραφίας. 

Μήνυμα άσφάλειας -- Βεβαίωση λήψεως μηνύματος άσφά- 
λ.ειας - Χρ·..νικά διαστήματα έπαναλήψεως μηνύματος ασφά¬ 
λειας - Ακύρωση μηνύματος άσφάλειας - Παραδείγματα, 
πρακτικές εφαρμογές. 

18. Αναφορά μεσημβρινού στίγματος καί έγγραφή του 
στο ημερολόγιο Ασυρμάτου (ΝΟΟΝ ΡΟδΙΤΙΟΝ ΚΕ- 
ΡΟΚΤ). 

19. 'Οδηγίες συντάξεως ημερολογίου Ασυρμάτου - 
Πρωτόκολλο ραδιοτηλ.εγραφημάτων καί λ.οιπών διαχειριστι¬ 
κών βιβλίων καί εντόπιον σταθμού .4/Τ. 

20. Σύστημα .ΙΜΥΕΒ. 

Γενικά περί τού συστήματος .ΛΜΥΕΒ καί επεξήγηση τού 
τρόπου λειτουργίας τού συστήματος - Τύποι μηνυμάτων 
ΛΜΥΕΚ I, Ο, 2, 3 - Πλεονεκτήματα τού συστήματος, πα¬ 
ραδείγματα, πρακτικές έφαρμογές. 

21. Ανάλυση διεθνών συστημάτων ωριαίου σήματος 
(Αγγλικό - Διεθνές ΟΝΟΟΟ - ΗΠΑ - Ρωσσικό) - 'Οδη¬ 
γίες τηρήσεως βιβλίου ωριαίου σήματος - Πρακτικές έφαρ- 
μογές. 

22. Παράκτιοι σταθμοί πού μεταβιβάζουν Μετεωρολ.ο- 
γικά δελαία - Καλυπτόμενες Θαλάσσιες περιοχές - Χαρα¬ 
κτηριστικά ’Ώρες καί συχνότητες εργασίας τους - Λεξιλό¬ 
γιο μετεωρολογικών όρων στην Αγγλική. 

23. Σταθμοί έκπέμποντες δελ^τία έμφανίσεως παγόβου¬ 
νων, κυκλώνων - Χαρακτηριστικά, ώρες καί συχνότητες ερ¬ 
γασίας τους. 

24. Γενικά περί πλοίων μετεωρολογικών παρατηρήσεων 
(ΟΕΕΑΝ 8ΤΑΤΙΟΝ ΥΕδδΕΕ’δ) - Σκοπός καί χρησιμό- 
τητά τους στον Ατλαντικό καί Ειρηνικό Ωκεανό - Ενδει¬ 
κτικά κλήσεως - ’Ώρες καί συχνότητες εργασίας τους. 

25. Διεθνές σύστημα έπιλογικής κλήσεως (8ΕΕΕΕΤΙ- 
ΥΕ ΟΑΕΕΙΝΟ 8Υ8ΤΕΜ). 

Γενικά περί τού διεθνούς αυτού συστήματος - 'Οδηγίες 
λειτουργίας συστήματος έπιλογικής κλήσεως - Συχνότητες 
κλήσεως χρησιμοποιούμενες γιά έπιλογική κλήση. 

26. Συσκευή Ραδιοφάρου έντοπισμοΰ τών ναυαγίων 
(ΕΜΕΚΟΕΝΟΥ Ρ08ΙΤΙ0Ν ΙΝΟΙΟΑΤΙΝΟ ΒΑΟΙΟ 
ΒΕΑΟΟΝ - ΕΡΙΚΒ). 

Έκπεμπόμενα σήματα - Συχνότητες μεταβιβάσεως, οδη¬ 
γίες χρησιμοποιήσεώς της σέ περίπτωση ναυαγίου. 

27. Γενικά περί τού τρόπου έπιθεωρήσεως τών σταθμών 
Ασυρμάτου - Χρονικά διαστήματα άνανεώσεως τού ραδιο¬ 
τηλεγραφικού πιστοποιητικοΰ|Γάσφαλείας1 (δΑΡΕΤΥ ΚΑ- 

ΒΙΟΤΕΕΕΟΒΑΡΗΥ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ). 

28. Συμπλήρωσή προ^τοκόλλου παραδόσεως - παραλαβής 
σταθμού Α/Τ στήν 'Ελληνική καί Αγγλική - Σχέδιο πρω- 
τοκόλλ.ου. 

29. Ραδιοτηλέτυπα (ΟΙΚΕΟΤ ΡΚΙΝΤΙΝΟ ΤΕΕΕ- 
ΟΚΑΡΗ). 

Γενικά περί Διεθνούς Τηλεγραφικού Κώδικα ΟΟΙΤΤ 
Νο 2 - Διαδικασία άνταποκρίσεως. Πλεονεκτήματα. 

30. Ραδιοεπικοινωνίες μέσω δορυφόρων - Συγκρότηση 
συστήματος-Πλεονεκτήματα τού συστήματος - Δυνατότητες. 

31. Εκτέλεση Φυλακής Ασυρμάτου. 

Άπό τΙς αρχές τού τέταρτου (Δ') έξαμήνου οΕ σπουδα¬ 
στές ύποχρεούνται νά έκτελούν στίς έγκαταστάσεις δεκτών 
τής Σχολής έκπαιδευτική ακρόαση παρακολουθώντας τή 
Διεθνή άνταπόκριση συμπληρώνοντας συγχρόνος ατομικό 
ήμερόλογιο. 

Β'. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 

1. Περιοχές συχνοτήτων ΙΕ - ΜΡ ως καί δίαυλοι συχνο¬ 
τήτων ΥΗΡ. 

2. Συχνότητες κλήσεως κινδύνου καί εργασίας επί πε¬ 
ριοχών ΙΡ, ΗΡ καί ΥΗΡ. 

3. Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο - Τύπος κλήσεως καί 
άπαντήσεως - Γενική κλήση πρός όλους τούς σταθμούς - 
Διαδικασία άνταποκρίσεως - πρακτικές έφαρμογές. 

4. Περίοδος σιγής στή Ραδιοτηλεφωνία - 'Τποχρεώσεις 
τών σταθμών. 


5. Παραδείγματα μεταβιβάσεως τών δελτίων κινήσεως 
πλοίων (ΤΡΟ - ΕΙδΤ). 

6. Επεξήγηση τών συστημάτων ΟδΒ - 8δΒ καί τών 
τάξεων έκπομπής Α3 - Α3Η - Α3Α - Α3^. 

Μέθοδοι έπικοινωνίας δΙΜΡΕΕΧ - ΟΠΡΕΕΧ - δΕΜΙ- 
ΟυΡΕΕΧ. 

7. Τηλεγραφήματα μεταβιβαζόμενα μέσω Ραδιοτηλε¬ 
φώνου - Εκτέλεση ραδιοσυνδιαλέξεων - Τέλη ραδιοσυν- 
διαλέξεων έσωτερικού - έξωτερικού. Παραδείγματα, πρα¬ 
κτικές έφαρμογές. 

8. Γενική ανάλυση σημάτων ανάγκης Ραδιοτηλεφωνίας - 
κινδύνου, έπείγοντος καί ασφαλείας - Μηνύματα αίτήσειος 
ιατρικών συμβουλών. Παραδείγματα, πρακτικές έφαρμογές. 

Γ'. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΞΙΩ¬ 
ΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ: 

1. Βασικές οδηγίες προετοιμασίας γιά άνάλυψη έργα- 
σίας ώς καί υποχρεώσεις Αξιωματικών Ασυρμάτου κατά 
τήν έν τώ πλοίω έκτέλεση φυλακής γιά περιπτώσεις ασφά¬ 
λειας καί συντηρήσεως. 

2. Λαμβανόμενη μέριμνα σέ περιπτώσεις κινδύνου - 
έπείγοντος καί άσφάλειας. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ : ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ : Α' καί Β' 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Α' 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. 

Στατικός Ηλεκτρισμός : 

Μόρια - "Ατομα. Συστατικά τού ατόμου - Φύση τών ήλεκ- 
τρικών φαινομένων. Δομή τών ατόμων - Ιόντα. Ελεύθερα 
ήλεκτρόνια - Αγωγοί καί μονωτές. Νόμος τού ΟΟΙΙΕΟΜΒ. 
Αρχή τής διατηρήσεως τού ήλεκτρικού φορτίου. Ηλεκτρικό 
πεδίο - Δυναμικές γραμμές. Ηλέκτριση τών σωμάτων (μέ 
τριβή, μέ έπίδραση, μέ έπαφή). 'Η έννοια τού δυναμικού - 
Διαφορά δυναμικού. Μονάδες τάσεως - Δυναμικό τής Γής. 
Ίσοδυναμικές έπιφένειες. Υπολογισμός τού δυναμικού σέ 
σημείο ήλεκτρικού πεδίου. Ηλεκτροσκόπιο. Ηλεκτρική 
ροή. Νόμος τής ροής. Επιφανειακή πυκνότητα φορτίου. 
Ηλεκτροστατική μελέτη φορτισμένου άγωγοΰ. Δυναμικό 
σφαιρικού άγωγοΰ. Χωρητικότητα αγωγού. Πυκνωτές. Επί¬ 
πεδος ττυκνωτής. Σφαιρικός ττυκνωτής. Συνδεσμολογία πυ¬ 
κνωτών. Ενέργεια φορτισμένου ττυκνωτή. Διηλεκτρική 
άντοχή. Ηλεκτρικό δίπολο - Ηλεκτρική ροττή. Πόλωση 
τών διηλεκτρικών. Διηλεκτρική υστέρηση. Τύποι και 
κατασκευή πυκνωτών. Πιεζοηλεκτρησμός > Ήλεκτρο- 
συστολή. Ασκήσεις (Ατμοσφαιρικός ήλεκτρισμός, φαινό¬ 
μενα κεραυνών κ.λπ.). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. 

Ηλεκτρικό ρεύμα : 

Φορείς καί φορά τού ρεύματος. Ηλεκτρικές πηγές - Η¬ 
λεκτρικό κύκλωμα. Αποτελέσματα τού ήλεκτρικού ρεύμα¬ 
τος. "Ενταση τού ρεύματος. Πυκνότητα ρεύματός. Μέτρηση 
τάσεων καί έντάσεων (Μονάδες). Νόμος τού ΟΗΜ - Αντί¬ 
σταση άγωγοΰ. Ηλεκτρονική ερμηνεία τού νόμου τού ΟΗΜ. 
Μεταβολή τής άντιστάσεως μέ τή θερμοκρασία. Τύποι και 
κατασκευή άντιστάσεων - Ποτενσιόμετρα. Συνδεσμολογία 
αντιστάσεων. Πτώση τάσεως. Ηλεκτρεγερτική δύναμη^ - 
Γενίκευση τού νόμου ΟΗΜ. Ενέργεια καί ισχύς τού ηλ. 
ρεύματος. Ισχύς ήλ. ττηγής. Θεώρημα μεγίστης ισχύος. 
Προσαρμογή. ’Απόδοση μηχανής. Φαινόμενο ΙΟϋΕΕ. 
Έφαρμογές τών Θερμικών άποτελεσμάτων τού ρεύματος 
(ΛαμτΓτήρες ττυρακτήσεως. Βραχυκύ>Λωμα - Ασφάλειες. 
Οικιακές συσκει^). Αποδέκτες - Άντιηλεκτρ^γερτική δύ¬ 
ναμη άποδέκτη. Τό σύνθετο κύκλωμα καί ή έπίλυσή του (Κα¬ 
νόνες τού ΚΙΚΟΗΗΟΡΡ) - Μέθοδος τής έπα^ηλίάς (Μέ- 
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θοδος τοϋ ΜΑΧνΥΕΙ,ϊ.) - Γέφυρα λΥΗΕΑΤδΤΟΝΕ - Φ/ρ- 
τυη και έκφόρτιατι πυκνωτή. Άσκήαεις. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ 3. 

Ήλεκτρόλυση - Ηλεκτρικά στοιχεία - Συσσωρευτές : 

Ήλεκτρολύτες - Θεωρία τοϋ ΑΚΚΗΕΝΙϋδ. Ήλεκ¬ 
τρόλυση - Νόμος τοϋ ΡΑΚΑΟΑΥ. Ήλεκτρολυτικό δυ¬ 
ναμικό - Ηλεκτρικά στοιχεία. Πόλωση των ηλεκτροδίων. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά των ήλ. στοιχείων. *Τγρό και ξηρό 
στοιχείο ΠΕΕΕΑΝΕΗΕ. . Συνδεσμολογία ήλ. στοιχείων. 
Συσσωρευτές - Συσσωρευτές μολύβδου. Βιομηχανικοί συσ¬ 
σωρευτές. Τεχνικά χαρακτηριστικά. Φόρτιση και έκφόρτιση 
συσσωρευτών - Ενδείξεις. Βλάβες των συσσωρευτών μολύβ¬ 
δου. Συντήρηση τών συσσωρευτών ΡΒ. Αλκαλικοί συσσω¬ 
ρευτές. Πλεονεκτήματα καί μειονεκτήματα τών άλκαλικών 
συσσωρευτών έναντι τών συσσωρευτών μολύβδου. Πυκνό¬ 
μετρα - χωρητικότητα συσσωρευτών. 

Νόμος τοϋ νΟΒΤΑ. Θερμοηλεκτρικό φαινόμενο - Θερ¬ 
μοηλεκτρικά στοιχεία. Ασκήσεις. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ 4. 

Μαγνητισμός : 

Φυσικοί Ηαί τεχνητοί μαγνήτες - Ιδιότητες. Μαγνητικό 
πεδίο. Μαγνητική ροή - ■'Ενταση μαγν. πεδίου. Εντοπισμένη 
μαγν. ροή - Νόμος τοϋ ^0υ1^0ΜΒ. Μαγνητική επαγωγή. 
Μαγνητική ροττή διπόλου. Μαγνήτιση - Μαγνητικός κόρος. 
Σιδηρομαγνητικά, παραμαγνητικά καί διαμαγνητικά υλικά. 
Μαγνητική Θωράκιση. Μαγνητικό πεδίο της Γης. Στοι¬ 
χεία τοϋ γεω;ζ.αγνητικοϋ πεδίου (Μαγνητική άπόκλιση καί 
έγκλιση, οριζόντια συνιστώσα της έντάσεως τοϋ πεδίου). 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ 5. 

Ήλεκτρομαγνητισμός : 

Προέλευση τών μαγνητικών πεδίων. Πείραμα ΟΕΚ- 
8ΤΕΟ. Νόμος τών ΒΙΟΤ - δΑΥΑΚΤ. Μαγνητική τά(^ - 
Τό θεώρηκα τοϋ ΑΜΡΕΒΕ. Μορφές μαγν. πεδίων (εύθύ- 
γραμμου άγωγοΰ, κυκλικοϋ, σωληνοειδοϋς). Ηλεκτρομα¬ 
γνήτες καί εφαρμογές (Ηλεκτρικό κουδούνι, τηλέγραφος, 
αύτόματοι'διακότττες, ήλΓκτρονόμοι). Μαγνητικό κύιΛωμα. 
Τύπος τοϋ ΉΟΒΚΙΝ80Ν. Μαγνητική υστέρηση. Απώλειες 
άπό μαγ^τική υστέρηση. Νόμος τοϋ ΒΑΡΒΑΟΕ - Εφαρ¬ 
μογές (δυνάμεις μεταξύ παρίχλλήλων άγωγών, κίνηση 
ήλεκτρονίοό μέσα σέ ομογενές μαγν. πεδίο, κλειστός αγωγός 
μέσα σέ ομογενές μαγν. πεδίο). Ερμηνεία της μαγνητίσεως. 
Ασκήσεις. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ 6. 

Επαγωγή : 

Πρώτος νόμος της έπαγωγής. Δεύτερος νόμος (Γενικός) 
της έπαγωγής. Κανόνας τοϋ ΕΕΝΖ. Τρόποι μεταβολής τής 
μαγν. ροής καί παραγωγής επαγωγικών ρευμάτων. Ρεύ¬ 
ματα ΡΟύΟΑυΠΤ, Αυτεπαγωγή. 'Τπολογισμός τής ΗΕΔ 
έξ αύτεπαγωγης. Πηνία χωρίς αύτεπαγωγή. Αποτελέ¬ 
σματα τής αυτεπαγωγής. Ενέργεια τοϋ μαγν. πεδίου. Α¬ 
μοιβαία επαγωγή. Σύζευξη - συντελεστής συζεύξεως. Συν¬ 
δεσμολογία ττηνίων αυτεπαγωγής - Βαριόμετρα. Επαγω¬ 
γικό πηνίο ΚυΠΜΚΟΚΕΤ. Ασκήσεις. 

ΚΕΦΑΑΑΙΟ 7. 

Ένοιλλασσόμενα ρεύματα : 

Έναλλ. ρεΰμα. Έναλλ. τάση. Παραγωγή έναλλ. τάσεως. 
Διαφορά φάσεως. Ενεργός τιμή - ενεργός τάση. Διανυσμα- 
τική παράσταση έναλλ. μεγεθών - Π ρόιΛεση έναλλ. ρευμάτίον 
καί ΗΕΔ. Κυκλώματα ένοιλλ. ρεύματος : 1) Κύκλωμα πού 
περιλαμβάνει μόνο ώμική αντίσταση. 2) Κύκλωμα πού περι¬ 
λαμβάνει μόνο αύτεπαγωγή. 3) Κύκλωμα πού περιλαμβάνει 
μόνο χωρητικότητα. 4) Κύκλωμα πού περιλαμβάνει άντί- 
στοιση, ττηνίο καί τιυκνωτή σέ σειρά (Μερικές περιπτώσεις 
α) Κύκλωμα μέ αντίσταση καί ττηνίο σέ σειρά, β) Κύκλωμα 


μέ αντίσταση καί ττυκνωτή σέ σειρά). Συντονισμός σειράς. 
Χαρακτηριστικά συντονισμού σειράς. 5) Κύκλωμα πού περι¬ 
λαμβάνει αντίσταση καί αύτεποτγωγή έν παραλλήλω. 6)' 
Κύκλωμα πού περιλαμβάνει άντίσταση καί χωρητικότητα 
έν παραλλήλω. 7) Κύκλωμα πού περιλαμβάνει άντίσταση, 
αύτεπαγωγή καί χωρητικότητα έν παραλλήλω. Σύγκριση 
κυκλώματος Ε,Ο έν σειρά καί έν παροιλλήλω. Ισχύς τοϋ 
έναλ. ρεύματος. Πραγματική, φαινομέ^ καί άεργος ίσχύς. 
Βελτίωση τοϋ συντελεστή ισχύος. Παραδείγματα. Ασκήσεις. 

ΕΞΑΜΗΝΟ :Β'. 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. 

Μελέτη τών έναλλ. ρευμάτων μέ τή βοήθεια του Μιγα- 
δικοϋ Λογισμού : 

Μιγαδική παράσταση. Τρόποι γραφής μιγαδικών άριθμών 
καί πράξεις. Νόμος τοϋ ΟΗΜ καί κανόνες τοϋ Κίρχωφ. 
Επίλυση δικτύων σέ έναλλ. ρεΰμα μέ τή βοήθεια τοϋ μιγ«- 
δικοϋ λογισμού. Παραδείγματα. Ασκήσεις, 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. 

Τριφασικό ρεΰμα : 

Παραγωγή τριφ. ρεύματος - Τριφασικός έναλλακτήρας. 
Ανεξάρτητο τριφ. σύστημα. Άλληλένδετο τριφ, σύστημα. 
Αστεροειδές καί τριγωνικό τριφ. σύστημα. Ιδιότητες τοϋ 
άστεροειδοϋς τριφ. συστήματος. Ιδιότητες τοϋ τριγωνικού 
τριφ. συστήματος. Τριφασικοί καταναλωτές. Ίσχύς τοϋ 
τριφ. ρεύματος. Ασκήσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. 

Ηλεκτρικά όργανα : 

Γενικά (Γαλβανόμετρα, Άμπερόμετρα, Βολτόμετρα, Βα- 
τόμετρα, μετρητές ένέργειας). Μέτρηση έντάσεως ρεύματος 
(’Ηλεκτρομαγνητικά, ήλεκτροδυναμικά καί θερμικά όργανα). 
Γενικά περί άμπερομέτρων καί βολτομέτρων, άμπερόμετρα 
καί βολτόμετρα μέ πολλές περιοχές μετρήσεων. Μέτρηση 
άντιστάσεων (μέ τή βοήθεια τοϋ Νόμου τοϋ ΟΗΜ, μέ τή 
γέφυρα \νΗΕΑΤ8ΤΟΝΕ, μέ ώμόμετρο), Πολύμετρα. 
Μέτρηση ισχύος (μέ άμπερόμετρο καί βολτόμετρο, μέ βα- 
τόμετρο). Μετρητές ήλεκτρικής ένέργειας - Συχνόμετρα. 
Ασκήσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. 

Ηλεκτρικές μηχανές : 

Γενικά περί γεννητριών συνεχούς ρεύματος, άρχή λει¬ 
τουργίας. Περιγραφή γεννητρίας Σ.Ρ. Μετατροτ^ τής 
έναλλ. τάσεως σέ συνεχή μέ τή βοήθεια τοϋ συλλέκτη. Τιμή 
τής ΗΕΔ γεννήτριας. Διέργεση γεννήτριας Σ.Ρ. Εϊδη διε- 
γέρσεως δυναμοηλεκτρικών γεννητριών Σ.Ρ. Λειτουργία 
γεννήτριας «έν κενώ» καί ύπό φορτίο, άντίδραση τοϋ έπα- 
γωγίμου. Χαρακτηριστικά μεγέθη γεννητριών Σ.Ρ, Ίσχύς 
καί βαθμός άποδόσεως. Βλάβες γεννητριών Σ.Ρ. Γενικά 
περί κινητήρων Σ.Ρ, Λειτουργία κινητήρων - άντιηλεκτρε- 
γερτική δύναμη. Εκκίνηση κινητήρων, ροοστάτης έκκινή- 
σεως. Τρόποι διεργέσεως κινητήρων Σ.Ρ. Λειτουργία κινη¬ 
τήρων ύπό φορτίο, άντίδραση τοϋ έπαγωγίμου. Ρύθμιση 
της ταχύτητας περιστροφής - Ισχύ καί άπόδοση κινητήρων 
Σ.Ρ. 

Γενικά περί γεννητριών έναλλ. ρεύματος. Μονοφασικοί 
έναλλακτήρες. Λειτουργία έναλλακτήρων ύπό φορτίο. Κι¬ 
νητήρες έναλλ. ρεύματος. Στρεφόμενο μαγνητικό ττεδίο. 
Σύγχρονοι τριφασικοί κινητήρες. Ασύγχρονοι τριφ. κινη¬ 
τήρες. Μονοφασικοί κινητήρες (σύγχρονοι, άσύγχρονοι, μέ 
συλλέκτη). Ασκήσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. 

Μετασχηματιστές : 

Γενικά. ’Αρχή λειτουργίας τών σταθμών μετασχηματιστών 
«έν κενώ» καί ύπό φορτίο. Κατασκευή τών μετασχηματιστών. 
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Αύτομετασχηματιστές. Μετασχηματιστές οργάνων. Τρι¬ 
φασικοί μετασχηματιστές. Στρεπτοί μετασχηματιστές. Βα¬ 
θμός άποδόσεως των μετασχηματιστών. Ισχύς των με'α¬ 
σχημάτιστων. Ασκήσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. 

Αγωγιμότητα αερίων ; 

Αίτ α τής αγωγιμότητας των αερίων. Παραγωγή ίόντων- 
ίονισμός. Διέγερση ατόμων. Αυτοτελής αγωγιμότητα. Σω¬ 
λήνες ΟΚΟΟΚΕ8. Καθοδικές ακτίνες. Σωλήνες ΟΕΙδ8ΕΕΚ. 
Λυχνίες Αίγλης. Φωτεινοί σωλήνες (Διαφημίσεων). Βολταϊ¬ 
κό τόξο. Λυχνίες φθορισμοϋ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. 

Αγωγιμότητα στό κενό : 

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο - Φωτοκύτταρα. Φωτοπολλα- 
πλασιαστές. Σωλήνες άκτίνων X. Σωλήνες ΒΚΑΙΙΝ και 
καθοδικοί παλμογράφοι. Γενικά περί στοιχείων δΟΕΑΚ 
ΟΕΕΕ κα'ι ΓΟΕΕ ΟΕΕΕ. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ : ΑΝΩΤΕΡΗ. 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΡΑΔΙΟΤΗΑΕΓΡΑΦΗΤΕΣ. 
ΜΑΘΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ. 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Α' κα'ι Β'. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Α'. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Εξήγηση άρχής λειτουργίας οργάνων κινητού πλαισίου. 
Επίδειξη των μερών του. Ζυγοστάθμιση βελόνης. 

Ώμόμετρο (πολυμέτρου). Ηλεκτρικό εσωτερικό κύ¬ 
κλωμά του. Πρακτική χρησιμοποίηση έπΙ γνωστών αντι¬ 
στάσεων. ΜΕΟΟΕΚ για τή μέτρηση μονώσεων. 

Επίδειξη ά.τιστάσεων άνθρακα και σύρματος. 

Συγκρότηση κυκλώματος αντιστάσεων συνδεδεμένων έν 
σειρά, έν παραλλήλω, έν μικτή διατάξει, υπολογισμός τής 
ολικής άντιστάσεως κάθε συνδέσεως, σύγκριση μέ τις άντί- 
στοιχες μετρήσεις μέ ώμόμετρο. 

Εξήγηση τής λειτουργίας τοϋ Βολτομέτρου 00. 

Μέτρηση τάσεων συστοιχιών ξηρών, συστοιχιών υγρών 
και σύγκριση τοϋ υπολογισμού τους, χωρίς μετρήσεις. 

Εξήγηση και πρακτική χρήση Άμπερομέτρου 00 σέ 
κατάλληλο κύκλωμα πού περιλαμβάνει πηγή 00 καί άντι- 
στάσεις. 

Συγκρότηση κυκλώματος για μέτρηση τάσεως 00 καί 
έντάσεως 00 καί σύγκριση τών αντιστοίχων θεωρητικών 
μετρήσεων. 

Συγκρότηση κυκλώματος άποδείξεως τοϋ Νόμου τοϋ 
ΩΜ Ι=ν/Κ μέ μεταβολή τής τάσεως καί τής άντιστάσεως. 
Σχεδίαση σχετικής καμττύλης μεταβολής τής έντάσεως σέ 
συνάρτηση μεταβολής τάσεως καί έντάσεως. 

Κατάρτιση κυκλώματος πρός άπόδειξη τής πτώσεως 
τάσεως στα άκρα άντιστάσεων διαρρεομένων άπό οεϋυια 

ν=ΙχΚ. ■' 

Συγκρότηση κυκλώματος για τή μελέτη καί υπολογισμό 
τής έσωτερικής άντιστάσεως τυηγής. 

Συγκρότηση κυκλώματος διαιρέτου τάσεως (αντίσταση 
ΒΕΕΕΟΕΒ) καί υπολογισμός τής έντάσεως καί τής τά¬ 
σεως σέ κάθε κόμβο μέ διάφορα φορτία. Ποτενσιομετρική 
διάταξη. 

Συγκρότηση κυκλώματος ρυθμίσεως τής έντάσεως ρεύ¬ 
ματος του. Κύκλωμα Ρεοστάτου. Αναφορά χρήσεως. Έπί- 
δειξη διαφόρων τύπων ποτενσιομέτρων/ροοστατών καί 
σύγκριση τούτων. 

Εκμάθηση κώδικα τών χρωμάτων άντιστάσεων καί 
τπΛ^ωτών. Σύγκριση τών τιμών τους καί μελέτη τής δια¬ 
φοράς άπό τις μετρήσεις μέ όργανο. 


-Μέτρηση τής τιμής άντιστάσεως μέ συγ)ϊρ6τηση κυκλώ¬ 
ματος υπολογισμού της Κ=ν/Ι. 

Κατάρτισ·/) κυκλώματος πρός άπόδειξη τοϋ 1ου Νόμου 
τοϋ Κίρχωφ (κόμβου ρευμάτων). Απόδειξη τούτου θεω¬ 
ρητικά καί πρακτικά. 

Κατάρτιση κυκλώματος πρός άπόδειξη τοϋ 2ου Νόμου 
τοϋ Κίρχωφ. Απόδειξη τούτου θεωρητικά καί πρακτικά. 

Συγκρότηση κυκλώματος γεφύρας Μ^ΗΕΑΤδΤΟΝΕ πρός 
μέτρηση άγνωστης άντιστάσεως. Τό κύκλωμα νά τροφο¬ 
δοτηθεί μέ τάση συνεχή καί μέ τάση έναλλασόμενη. Νά γίνει 
σύγκριση τής υπολογιζόμενης άντιστάσεως (τιμής). 

Συγκρότηση κυκλώματος γεφύρας Χορδής πρός μέτρηση 
άντιστάσεων. Σύγκριση αυτής ως πρός τήν άκρίβεια μέ 
κοινό ώμόμετρο. 

Επίδειξη μερών συσσωρευτοϋ μολύβδου, συστοιχίας. 

Συγκρότηση συστοιχίας έν σειρφ, έν παραλλήλφ καί έν 
μικτή διατάξει καί άπόδειξη τής ολικής τάσεως πρακτικά 
καί θεωρητικά. 

Συγκρότηση κυκλώματος φορτίσεως συσσωρευτών μέ 
σταθερή τάση, μέ σταθερή ένταση. Υπολογισμός άντιστά- 
σεως φορτίσεως συσσωρευτών. 

Συγκρότηση κυκλώματος φορτίσεως συσσωρευτών μέσω 
αύτομάτων ρυθμιστών. 

Επίδειξη συμπληρώσεως υγρών - Διαπίστωση φορτί- 
σεοις. Διαπίστωση έκφορτίσεως - Διαπίστωση βλαβών καί 
θεραπεία τους. 

Επίδειξη διαφόρων μαγνητών καί τών ιδιοτήτων τους. 
Δημιουργία καί σχεδίασις τοϋ μαγνητικοϋ φάσματος δια¬ 
φόρων σχημάτων μαγνητών. Πραγματοποίηση μαγνητί- 
σεως έπί ύλικών μαγνητικών, διαμαγ'νητικών, παραμαγνη¬ 
τικών. 

Συγκρότηση κυκλώματος πειραματικής άποδείξεως ύπάρ- 
ξεως μαγνητικοϋ φάσματος γύρω άπό ρευματοφόρο άγωγό. 
Σχεδίαση καί μελέτη αυτοϋ. 'Τπόδειξη τής φοράς τών μα¬ 
γνητικών γραμμών. 

Συγκρότηση κυκλώματος πειραματικής άποδείξεως τής 
πολικότητας τοϋ μαγνητικοϋ πεδίου ττηνίου διαρρεομένου 
άπό ρεϋμα. Επίδειξη άπομαγνητίσεως μαγνητισθέντος 
ύλικοϋ. 

Επίδειξη διαφόρων έφαρμογών τοϋ ήλεκτρομαγνητισμοΰ. 
Συγκρότηση ηλεκτρικού κυκλώματος ήλεκτρικοϋ κώδωνος 
καί μελέτη τής άλλαγής τής συχνότητος κωδωνισμού. 

Συγκρότηση κυκλώματος λειτουργίας αύτομάτων δια¬ 
κοπτών μεγίστου καί έλαχίστου, τάσεως καί έντάσεως. 

Συγκρότηση κυκλώματος ένσυμάρτου τηλεγράφου μετά 
ήλεκτρονόμων. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Β'. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

Επίδειξη καί έκμάθηση τεχνικής συνδέσεως άγωγών 
άνευ καί μετά συγκολλητή ρος. 

Χρησιμοποίηση ήλεκτρολογικών έργαλείων. Πρακτική 
έξάσκηση συγκοΐ^ήσεως. 

Συγκρότηση κυκλώματος άποδείξεως τής άναΛτυσσομένης 
ΗΕΔ έξ έπαγωγής υπό μονίμου μαγνήτου έπί κατασκευα- 
σθέντος ττηνίου. Μελέτη τής φοράς ροής τοϋ ρεύματος ως καί 
της έντάσεως λόγω μεταβολής τής γωνίας τιμής τών μαγνη¬ 
τικών γραμμών καί τής ταχύτητος μεταβολής. 

Πειραματική άπόδειξη τοϋ φαινομένου αυτεπαγωγής 
ττηνίου διά συγκροτήσεως κυκλώματος περιλαμβάνοντος 
ττηνίο καί ττηγή ΌΟ. Μέτρηση τοϋ χρόνου καθυστερήσεως 
άποκαταστάσεως τοϋ κυκλώματος καί δικαιολόγηση αύ- 
τοΰ. 

Συγκρότηση κυκλωμάτων καί άπόδειξη θεωρητικά καί 
πρακτικά τής έφαρμογής συνδέσεως αύτεπαγωγών έν σειρφ, 
έν παραλλήλφ, υπολογισμός τής ολικής αύτεπαγωγής. 

Επίδειξη ττυκνωτών διαφόρων τύπων. Καθορισμός τής 
όνοματολογίας τους άπό τό διηλεκτρικό τους. Έλεγχος 
καλής ή μή καταστάσεώς τους. Μέτρηση τιμής τής χωρητικό- 
τητάς των διά γεφύρας. 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕίϊΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΠΤΟΝ) 
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Συγκρότηση κυκλώματος για τήν πειραματική άπόδειξη 
της φορτίσεως πυκνωτοΰ χρησιμοποιοϋντες έν σειρά δια¬ 
φόρους άντιστάσεις. Μελέτη της συμπεριφοράς τοϋ κυκλώ¬ 
ματος στή’ φόρτιση τοϋ πυκνωτοΰ. 

Επίδειξη της διηλεκτρικής ύστερήσεως. 

Συγκρότηση κυκλωμάτων και υπολογισμός θεωρητικά 
κα'ι πρακτικά των αποτελεσμάτων άπό τη σύνδεση ττυκνωτών 
έν σειρά και έν παραλλήλ<ρ. 

Συ'ριρότηση κυιΛώματος μετατροττής μιλλιαμπερομέ- 
τρου εις ώμόμετρον - εις βολτόμετρον. 

Επίδειξη βασικής λειτουργίας μαγ'^ητικών- ήλεκτρομα- 
γνητικών έπαγωγικών - θερμικών οργάνων. 

Επίδειξη σέ παλμογράφο τής ήμιτονικής μορφής τοϋ 
ΑΟ ρεύματος. Σχεδίαση καΐ προσδιορισμός τοϋ μήκους 
κύματος τής περιόδου, τοϋ πλάτους, τής συχνότ/;τας. 

Συγκρότηση ήλεκτρικοϋ κυκλώματος πρός άπόδειξη 
τής συμπεριφοράς άντιστάσεως στό 00 κα'ι ΑΟ ρεϋμα. 
Μελέτη συμπεριφοράς άντιστάσεως σύρ^χατος. 

Συγκρότηση πρός μελέτη, κυκλώματος μέ πηνίο, σ* 
ΑΟ και 00 ρεϋμα. Απόδειξη τής συμπεριφοράς μεταβλητής 
συχνότητας στό ΑΟ. 

Συγκρότηση πρός μελέτη, κυκλώματος πυκνωτοΰ μέ 
ΑΟ και 00 ρεϋμα. Απόδειξη τής συμπεριφοράς μεταβλητής 
συχνότητας στό ΑΟ. 

Συγκρότηση καΐ μελέτη ήλεκτρικών κυκλωμάτων πού 
νά αεριλαμΛάνουν πηνίο καί πυκνωτή έν «ιρφ έν πα- 
ραλλήλφ. 'Τπολογι^ς της τιμής τής σύ'/ί«οης άντιοτά- 
σεως. 

Χάραξη τής καμπύλης συντονισμού τοϋ κυκλώματος. 

Επίδειξη, λύση καί άρμωση μηχανής γεννήτριας 00. 
"ΕλεγχΟςι καί μέτρηση τής μονώσεως μέ ΜΕΟΟΕΚ. Κα¬ 
θαρισμός συλ>.έκτου-άντικατάσταση ψηκτρών, ρύθμιση ψη- 
κτρογεφύρας. Αλλαγή σφαιροτριβέων- λίπανσή τους. Έντό- 
πιση καί άποκατάσταση βλάβης γεννήτριας ΟΟ. 

Επίδειξη κινητήρος 00. Πειραματική άπόδειξη άρχής 
λειτουργίας τών κινητήρων 00. Σύγκριση μεταξύ μη¬ 
χανών συνεχούς ρεύματος, γεννήτριας καί κινητήρα. Εύρεση 
τών κοινών εξαρτημάτων. 

Χρησιμοποίηση άντιστάσεως έκκινήσεως. Περιγραφή τρό¬ 
πων άλλαγής φοράς περιστροφής κινητήρος καί τρόπων άλ- 
λαγής άριθμοϋ στροφών κινητήρος ΟΟ. 

Επίδειξη τών μερών μηχανής έναλλασσόμενου ρεύματος, 
μονοφασικής, διφασικής, τριφασικής, δακτύλιοι. Αύση και 
άρμωση έναλλακτήρα. 

Επίδειξή συγχρόνου μονοφασικού κινητήρα. Επίδειξη 
άσυγχρόνου μονοφασικού κινητήρα. Επίδειξη άσυγχρόνου 
τριφασικού κινητήρα. Εξήγηση τών μερών ένός έκάστου 
αύτών. 

Μετατροττή μέ μεταγωγέα τής τροφοδοσίας περιελίξεων 
από άστέρα σέ τρίγωνο. 

Ποιός δ ρόλος τής άλλαγής. Έντόπιση καί άποκατάσταση 
βλαβών κινητήρων ΑΟ. 

Επίδειξη ζεύγους κινητήρα-γεννήτριας-στρεφόμενος με- 
τασχηματιστής. Εύρεση είδους ρεύματος εισόδου καί εξό¬ 
δου. Σύνδεση καί άποσύνδεση ζεύγους. 

'Τπολογισμός τοϋ λόγου μετασχηματισμού στατοϋ με- 
τασχηματιστοϋ. Σύγκριση μετασχηματιστοϋ καί αύτομε- 
τασχηματιστοϋ. 

Συγκρότηση καί υπολογισμός έντάσεως ρευμάτων καί 
καταναλώσεως σέ κύκλωμα λυχνιών φωτισμού μετά άσφα- 
λείας, διακόπτου άλερετούρ, διακόπτου κομιτατέρ καί άσφα- 
λειών. Τρόποι έντοπίσεως βλαβών καί άποκατάσταση 
τους. 

Επίδειξη πινάκων διανομής ρεύματος πλοίου. 


Β.\ΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕΩΣ : ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : Ρ.\ΔΙΟΤ/ΦΗΤΕΣ 

ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ : Γ καί Δ' 
ΕΞΑΜΗΝΟ ; Γ' 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ Κ, Ε, Ο : 

Συμπεριφορά τών Κ, Ε καί Ο στό συνεχές καί στό έναλ- 
λασσόμενο ρεϋμα. 11 καί 0 έν σειρά, φόρτιση, έκφόρτιση 
πυκνωτοΰ. Κ καί Ε έν σειρφ, συμπεριφορά κυκλώματος. 
Κύκλωμα μέ Η, Ε καί Ο έν σειρά, συμπεριφορά στό έναλ- 
λασσόμενο ρεϋμα, σύνθετη άντίστατη, μιγαδική παράστασ·/). 
Συντονισμός τοϋ κυκλώματος —- Φαινόμενα κατά τόν συν¬ 
τονισμό. Ρεϋμα, τάση, άντίσταση. Καμττύλη συντονισμού. 
Συντελεστής ποιότητας— Η, Ε καί Ο εν παραλλήλφ. Συμ¬ 
περιφορά τοϋ κυκλώματος στό έναλλασσόμενο ρεϋμα, μιγα- 
δική παράσταση. Συντονισμός τοϋ κυκλώματος. Συντελε¬ 
στής ποιότητας. Γενικά περί συνεζευγμιένων κυκλωμάτων. 
Αμοιβαία έπαγωγή καί συντελεστής συζεύξεως, Χα>,αρά, 
κρίσιμος, ύπερκρίσιμος. Καμπύλες έπιλεκτικότητας. Φίλ¬ 
τρα διελεύσεως καί άποκοπής ζώνης συχνοτήτων. Κυματο- 
παγίδες. Χωρισμός φάσματος τών συχνοτήτων. Ακουστι¬ 
κές συχνότητες, ραδιοσυχνότητες, πολύ ύψηλές συχνότητες, 
μικροκύματα, συχνότητες φωτός, άκτίνο>ν X. Σχέση συχνό¬ 
τητας καί μήκους κύματος. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ ΚΕΝΟΥ : 

Ηλεκτρονική θεωρία τών μετάλλων, έξαγωγή ήλεκτρο- 
νίων άπό τά μέταλλα, θερμική έκπομπή, φωτοηλεκτρική 
έκπομπή. Δίοδη λυχνία, περιγραφή, άνοδος, κάθοδος, είδη 
καθόδων, χώρος άρνητικών φορτίων, χαρακτηριστική διό¬ 
δου, σχέση ΚΙ0ΗΑΚΟ8ΟΝ, σχέση ΕΑΝΟΜΕΙΚ, έσω- 
τερική άντίστατη καί άγωγιμότητα. Τρίοδη λυχνία, ταρι- 
γραφή, ρόλος τοϋ πλέγματος, χαρακτηριστικά τριόδου, συν¬ 
τελεστές τριόδου, ένδοχωρητικότητες, πόλωση, τάση άπο- 
κοτιής. Τέτροδη λυχνία, περιγραφή, ρόλος δευτέρου πλέγμα¬ 
τος, δευτερογενής έκπομττή ήλεκτρονίων, χαρακτηριστικές 
καμπύλες, ένδοχωρητικότητες. Πέντοδη λυχνία, περιγραφή, 
ρόλος τοϋ τρίτου πλέγματος, χαρακτηριστικές καμπύλες, 
συντελεστές πεντόδου. Πέντοδη μεταβλητού «μ». Λυχνίες 
κατευΟυνόμενης δέσμης. Λυχνίες τάσεως καί ισχύος. Λυ¬ 
χνίες πολλών ήλεκτροδίων. Σύνθετες λυχνίες. Λυχνίες 
άερίων. 

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ : 

Ή δίοδη λυχνία ως άνορθοιτρια. Κύκλο^μα απλής άνορ- 
θώσεως. Κύκλωμα διπ/.ής άνορθώσεως. Κύκλωμα γεφύ- 
ρας. Μεταλλικοί άνορθωτές. Συντελεστής κυματώσεως. 
Φίλτρα. Φίλτρο διά πυκνωτοΰ. Φίλτρο ττηνίου. Φίλτρο 
Ε καί 0. Φίλτρο «Π» μέ ΕΕ, μέ Κ€. Άντίσταση διαρ¬ 
ροής (ΒΕΕΕΟΕΚ). Σταθεροποίησ/) τάσεως μέ λυχνία 
(V. Κ.). Ηλεκτρονική σταθεροποίηση τάσεως. Τροφοδο¬ 
τικά ισχύος. Τριφασική άνόρθωση. Μεταλλάκτες συνεχούς 
ρεύματος (στρεφόμενοι, δονούμενοι). 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ - ΕΝΙΣΧΓΓΕΣ : 

Άντίσταση φορτίου. Θεμελιώδης άρχή ένισχύσεωί^. 
Ανάλυση ένισχύσεως. Απολαβή ένισχύσεως. Ταξινόμηση 
ένισχυτών καί τάξεις λειτουργίας. Ενισχυτές τάσεως Λ.Σ. 
μέ τρίοδη καί πέντοδη μέ Κ.(^. Καμπύλη άποκρίσεως, έπί- 
δραση τών στοιχείων τοϋ ένισχυτοϋ. Καμττύλη γραμμικό- 
τητας. Ενισχυτής ισχύος Λ. Σ. Μετασχηματιστής προσ¬ 
αρμογής. Απολαβή ένισχυτοϋ. Βαθμός άποθήσεως. Ενι¬ 
σχυτές ισχύος τάξεως Α. Β. Ο. Ενισχυτές ΡΙΙδΗ — ΡϋΕΕ 
τάξεως Β, γραφική άνάλυση. Συντονιζόμενοι ένισχυτές 
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Τ.Σ. μέ τρίοδη καΐ πέντοδη λυχνία, σέ άπλό συντονισμέ 
και μέ συντονισμένα κυκλώματα σέ σύζευξη. Μέθοδοι 
συζεύξεως ένισχυτών. 'Ολική απολαβή βαθμιδών. Μονάδες 
ΟΒ. Παραμόρφωση κα'ι υπολογισμός της. Αρνητική ανά¬ 
δραση στους ένισχυτές, τάσεως καί ρεύματος. Σταθερότητα 
ένισχυτών μέ ανάδραση. Κριτήριο σταθερότητας. Έπίδ|>αση 
επί της άντιστάσεως εισόδου, έξόδου, επί τοϋ εύρους ζώνης. 
Ενισχυτής καθόδου. Ενισχυτής γειωμένου πλέγματος. 
Ενισχυτής εύρείας περιοχής. 

ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ: 

Κριτήριο ταλαντώσεως σέ ήλεκτρονικά κυκλώματα. Παρα¬ 
γωγή ταλαντώσεων. Ταλαντωτές ΜΕΙδδΝΕΚ, ΗΑΚΤ- 
ΕΕΥ, ΟΟΕΡΙΤΤδ συντονισμένης ανόδου καί συντονισμέ¬ 
νου πλέγματος. Ταλαντωτής ήλεκτρονικής συζεύξεως. Κρυ¬ 
σταλλικός ταλαντωτής. Ισοδύναμο κύκλωμα καί λειτουρ¬ 
γία κρυστάλί.ου χαλαζίου. Ταλαντωτές ΚΟ καί γεφύρας 
\νΐΕΝ. Σταθερότητα συχνότητας, μέθοδοι αύξήσεως στα¬ 
θερότητας. Θόρυβοι ήλεκτρονικών κυκλωμάτων. Υπολογι¬ 
σμός θορύβου. Λόγος σήματος προς θόρυβο. 

ΠΟΜΠΟΙ ΣΗΜΑΤΩΝ καί ΑΜ : 

Κύματα ΟΥΥ. Ανάλυση κύματος. Κύματα ΑΜ. Εξί¬ 
σωση τοϋ διαμορφωμένου κύματος. Ποσοστό διαμορφώσεως. 
Επίδραση έντάσεως καί συχνότητας τής Α.Σ. Φάσμα συχνο¬ 
τήτων (πλευρικές συχνότητες). Ισχύς διαμορφωμένου κύ¬ 
ματος (φέροντος, πλευρικών, ολική). Πομποί συντηρουμέ- 
νων κυμάτων. Βασικό διάγραμμα πομπού 0\ν. Ανάλυση 
βαΟμίδων, κυρίως ταλαντωτοϋ (ΜΑΙΝ ΟδΟΙΕΑΤΟΚ), 
άπομονωτοΰ (ΒΟΕΡΕΚ), όδηγητοϋ (ΠΚίνΕΚ), ισχύος 
(ΡΟννΕΚ ΑΜΡΕΙΡΙΕΚ). Διάταξη καί έλεγχος έξουδε- 
τερώσεως στους ένισχυτές Τ.Σ. Ποϊ^απλασιαστές συχνό¬ 
τητας. Συστήματα χειριστηρίου, κλείδες, ήλεκτρονόμοι, 
φίλτρα χειριστηρίων. Πλήρες διάγραμμα πομπού Ο.’Ίν. 
μετά χειριστηρίου. Επεξήγηση λειτουργίας. Συντονισμός 
τών βαθμιδών. Πομποί Α. Μ. Βασικό διάγραμμα πομπού 
ΑΜ. Διαμορφωτής. Μέθοδοι διαμορφώσεως, άπό άνοδο; 
οδηγό, πλέγμα, προστατευτικό, άνοδο καί προστατευτικό 
(σέ τέτροδη καί πέντοδη λυχνία). Ισχύς τών διαμορφωτών. 
Πλεονεκτήματα — μειονεκτήματα έκάστης μεθόδου. Πομποί 
ψηφιακής ένδείξεως. 

ΔΕΚΤΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕλΥ καί ΑΜ : 

Βασικό διάγραμμα άπλοϋ δέκτου - ύπερετερόδυνου δέ¬ 
κτου. Ανάλυση βαθμιδών. Φωρατής. Φώραση διά διόδου 
λυχνίας. Φώραση διά τριόδου λυχνίας, άπό τό πλέγμα, 
άπό τήν άνοδο. Έτερόδυνος φωρατής. Ενισχυτής Τ.Σ. 
Τοπικός ταλαντωτής. Μίκτης, μεταλλάκτης συχνότητας. 
Συστήματα μεταλλαγής συχνότητας. Πλεονεκτήματα άπό 
τή μεταλλαγή. Διπλή μεταλλαγή. Ένισχυτές ένδιαμέσου 
συχνότητας. Εύρος ζώνης τών ένισχυτών Ε.Σ. Σύστημα 
ΒΡΟ γιά λήψη σημάτων 0\ν. Αύτόματη ρύθμιση άπολα- 
βής (ΑΟΟ). Άπλό καί έπιβραδυνόμενο σύστημα ΑΟΟ. 
Ρύθμιση έντάσεως ήχου (νΟΕΟΜΕ ΟΟΝΤΚΟΕ). Ρύθ¬ 
μιση εύαισθησίας (Κ.Γ. ΟΑΙΝ ΟΟΝΤΚΟΕ). Πλήρες διά¬ 
γραμμα ύπερετεροδύνου δέκτη μέ ΒΡΟ. Επεξήγηση λει¬ 
τουργίας καί κυματομορφές. Συντονισμός τοϋ δέκτου. Εύ- 
αισθησία, έπιλογή, πιστότητα δέκτου. Δέκτες ψηφιακής 
ένδείξεως. 

ΠΟΜΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Ρ.Μ. : 

Διαμόρφωση συχνότητας. Μορφή κύματος. Εξίσωση τοϋ 
διαμορφωμένου κύματος. Φάσμα συχνοτήτων. Απόκλιση 
συχνότητας. Συντελεστής διαμορφώσεως. Εύρος άποκλί- 
σεως. Επίδραση τής έντάσεως καί τής συχνότητας τής 
διαμορφώσεως στό φέροντα. Μέθοδοι διαμορφώσεως. Διά 
μικροφώνου ττυκνωτοϋ. Διά κρυσταλλοδιόδου χωρητικότη¬ 
τας (νΑΚΙΟΑΡ). Διά λυχνίας φαινομένης άντιστάσεως. 
Διαμόρφωση φάσεως. Σύστημα αύτόματη ς ρυθμίσεως τής 
συχνότητας τών ταλαντωτών (ΑΡΟ). Κύκλωμα προεμ- 
φάσεως. Πλήρες διάγραμμα πομποϋ ΡΜ. Επεξήγηση λει¬ 


τουργίας καί συντονισμός τοϋ πομποϋ. Δέκτες ΡΜ. Βα¬ 
σικό διάγραμμα δέκτου ΡΜ. Διάταξη καί χρησιμότητα 
περιοριστοΰ. Διάταξη διευκρινιστοϋ διπλοϋ συντονισμοϋ. 
Διαχειριστής όλισθήσεως φάσεως. Διάταξη ΑΡΟ δέκτου. 
Περιοριστής θορύβου διά λυχνίας φιμώσεως (8^υΕΕΤ^Η). 
Κύκλωμα άποεμφάσεως. 

ΠΟΜΠΟΙ ΚΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ 85Β : 

Μορφή κυμάτων 88Β. Εξίσωση τοϋ διαμορφωμένου 
κύματος. Φάσμα συχνοτήτων. Άνω και κάτω πλευρικές 
ζώνες. Βασικό διάγραμμα πομποϋ 88Β. Παραγωγή τοϋ 
σήματος 88Β, άνω ή κάτω ζώνης. Μέθοδοι διαμορφώσεως. 
Ισοσταθμισμένος διαμορφωτής μέ κρυστιολλοδιόδους, μέ 
τριόδους λυχνίας. Φίλτρα έπιλογής ζώνης συχνοτήτων. Κρυ¬ 
σταλλικά φίλτρα. Μηχανικά φίλτρα. Πλήρες διάγραμμα 
πομποϋ 88Β. Επεξήγηση λειτουργίας τών βαθμιδών. Δέ¬ 
κτης 88Β. Γενικό διάγραμμα δέκτου. Βαθμίδες ένισχύσεως 
καί μίξεως. Βαθμίδες άναδείξεως τής ΑΣ. Πλεονεκτήματα 
τοϋ 88Β έναντι τοϋ Α.Μ. καί Ρ.Μ. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Δ' 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΛΥΧΝΙΕΣ (ΤΚΑΝ8Ι8ΤΟΚ8) : 

Θεωρία στερεοϋ σώματος. Αγωγοί, μονωτές καί ημια¬ 
γωγοί. Ενεργειακές ζώνες. Κρυσταλλική δομή* Ημιαγω¬ 
γοί μέ προσμίξεις. Στάθμη ΡΕΚΜΕ Ειδική αγωγιμότητα 
άπό διάχυση φορέων. Ημιαγωγοί τύπου Ρ καί Ν. Κατα¬ 
σκευή καί φορείς. Επαφή ΡΝ. Δυναμικό φραγμοϋ. Κρυ¬ 
σταλλοδίοδος. Εξισώσεις διόδου, χαρακτηριστική καμττύ- 
λη. Ρεϋμα άντιστρόφου πολώσεως, φαινόμενο ΖΕΝΕΤ. Δί¬ 
οδος έπαφής καί άκίδας. Είδη διόδων. Κρυσταλλοτρίοδος 
(ΤΚΑΝ8Ι8ΤΟΚ). Κατασκευή ΡΝΡ καί ΝΡΝ ΤΚΑΝ8Ι- 
8ΤΟΚ. Λειτουργία τών τρανζίστορς. Εξισώσεις, ισοδύ¬ 
ναμα κυκλώματα. Βασικές συνδέσεις, κοινής βάσεως, κοι¬ 
νού έκπομπού, κοινού συλλέκτου. Αντιστοιχία μέ τήν 
τρίοδο λυχνία. Χαρακτηριστικές καμτιύλες. Σταθερές τών 
τρανζίστορς έκάστης συνδεσμολογίας. Πόλωση"καί σταθε¬ 
ροποίηση τής πολώσεως. Ελεγχόμενος άνορθωτήζ (δΟΚ) 
ΡΝΡΜ (θυρίστορ). Φωτοτρανζίστορ. Τρανζίστορ πεδίου 
(ΡΕΤ καί Μ08ΡΕΤ). Ανόρθωση μέ κρυσταλλοδιόδους. 
Σταθεροποίηση τάσεως μέ ΖΕΝΕΤ. Ένισχυτές. Ενίσχυση 
τάσεως καί ισχύος Α.Σ. μέ τρανζίστορς. Ένισχυτές Ρυ8Η - 
ΡΠΕΕ. Ένισχυτές κοινοΰ έκπομποΰ, κοινής βάσεως, κοι¬ 
νού συλλέκτου. Ενισχυτής ΟΑΚΕΙΝΟΤΟΝ. Ενισχυτής 
μέ τρανζίστορ ΡΕΤ. Ταλαντωτές. Ταλαντωτής ΠΑΚ- 
ΤΕΕΥ, ΜΕΙ88ΝΕΚ, ΕΟΕΡΙΤΤ8, κρυσταλλικός. Ενι¬ 
σχυτής Υ.Σ. καί Ε.Σ. Επίδραση ένδοχωρητικήτητας στήν 
Υ.Σ. Κύκλωμα δέκτου μέ τρανζίστορς. Επεξήγηση λει¬ 
τουργίας καί συντονισμός. Μεταλλάκτες συνεχούς ρεύματος 
(00 το 00 ΟΟΝνΕΚΤΕΚ). Τεχνική τών τυπωμένων 
κυκλωμάτων, μικροκυκλωμάτων καί ολοκληρωμένων κυ¬ 
κλωμάτων. 

ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 

Γενικά περί άτμοσφαίρας, ιονόσφαιρας, τροποσφαίρας. 
Διάδοση τοϋ ήλεκτρομαγνητικοϋ κύματος ύτεεράνω τού έδά- 
φους. Επίδραση τής καμττυλότητας τής γής, τοϋ έδάφους. 
Κύματα χώρου. Διαλείψεις. Ζώνες σιγής. Μέθοδος διαφο¬ 
ρικής λήψεως. Ίονοσφαιρικές θύελλες. Επίδραση τής συχνό- 
τητοις έπί τής διαδόσεως τών κυμάτων. Διάδοση λίαν υψη¬ 
λών συχνοτήτων. Επίδραση τής τροποσφαίρας. Διάδοση 
διά τροποσφαιρικής διαχύσεως. 

ΚΕΡΑΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΕΣ : 

Κατασκευή, συμπεριφορά. Αρχή άκτινοβολίας. Κατανομή 
τάσεως καί έντάσεως. Σχέση συχνότητας καί μήκους κε¬ 
ραίας. Κεραίες τύπου ΗΕΚΤΖ. Κεραίες τύπου 'ΜΑΚΟΟΝΙ. 
Βραχύ δίπολο, δίπολη κεραία. Ενεργό ύψος κεραίας. Αντί¬ 
σταση εισόδου καί άκτινοβολίας. Συντονισμός κεραίας αϊ 
αρμονικές συχνότητες. Διαγράμματα άκτινοβολίας. Κερα^^ς 
κατευθυνοαένης έκπομττής, ροβμική ΥΑΟΙ, έλικοειδης, 
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μέ κάτοπτρο. Γραμμές τροφοδοτήσεως κεραίας. Γραχμή 
δύο άγωγων. Χαρακτηρςστική άντίσταση. Όδεϋον και άνα- 
κλώμενο κύμα. Λόγος στάσιμου κύματος, κατανεμημένες, 
σταθερές. Ομοαξωνικά καλώδια, σταθερές αυτών. Μέθοδοι 
προσαρμογής συζεύξεως, κεραίας, γραμμής. Μέθοδοι προ¬ 
σαρμογής βαθμίδος εξόδου μέ γραμμή. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ : 

^ Συστήματα αριθμών - Γενικότητες. Τό δυαδικό σύστημα 
αριθμών. Αριθμητικές πράξεις είς τό δυαδικό σύστημα άρι- 
θμών. Κώδικες άληθείας. "Αλγεβρα τοϋ ΒΟΟΕΕ. 'Η λογική 
των ρωστήρων. Ηλεκτρονικές θύρες λογικής (θύρα «ΚΑΙ» 
θύρα «Η» - θύρα άρνήσεως - θύρα ΟΧΙ «ΚΑΙ» - θύρα ΟΧΙ 
«Η»).^Πίνακας του ΚΑΗΝΟϋΟΗ. Εφαρμογή τών μεθό¬ 
δων τής λογικής. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΟΝΟΚΤΚΛΩΜΑΤΩΝ ; 

Χρονοκυκλώματα γενικά. Σταθερά χρόνων ΚΟ - ΕΚ. 
Κύκλωμα διαφορίσεως. Κύκλωμα όλοκληρώσεως. Δονητής 
φραγμού. Αύτοδιεγειρόμενος πολυδονητής. Δονητής μιόό; 
καταστασεως. Δονητής δύο καταστάσεων. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ : 

Γενικά. Βασικό διάγραμμα πομποϋ. Βασικό διάγραμμα 
&κτου. Λυχνία λήψεως. Συστήματα διερευνήσεως εικόνας. 
Παλμοί συγχρονισμού καί άμαυρωτικοί παλμοί. Διαμόρ¬ 
φωση φέροντας εικόνας, κυματομορφή. Διαμόρφωση ήχου. 
Δεκτες. ^ Τμήμα επιλογής διαύλων καί μεταλλαγής συχνό- 
τητας. Ενίσχυση Ε.Σ. Φωρατής εικόνας. Τμήμα ήχου. 
Ιμήμα εικόνας. Καθοδική λυχνία. Ταλαντωτές οριζόντιας 
και κάθετης σαρώσεως. Παραγωγή λίαν υψηλής τάσεως. 
Γραμμικότητα εικόνας, Κλειστό κύκλωμα Τ.Υ. 


ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΡΑΔΙΟΤ/ΦΗΤΕΣ 
ΕΡΓ/ΡΙΟ ΗΛ/ΚΙΙΣ 
Γ'. καί Δ'. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΑΘΗΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ : Γ' 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΑΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

1. Τεχνολογία ήλβ<τρονικών έξαρτημάτων (μικρόφω¬ 
να- μεγάφωνα- άκουστικά- βάσεις λυχνιών- κώδικας λυχ¬ 
νιών- Θερμίστορς). 

2. Πρακτική χρησιμοποίηση ήλεκτρονικοϋ βολτόμετρου- 
Γεννήτριας Χ.Σ.- Γεννήτριας ΐ.Σ.- Αυχνιομέτρου- Παλμο¬ 
γράφου. 

3. Μελέτη κυκλώματος μέ Κ καί Ο (φόρτιση καί έκ- 
φόρτιση ττυκνωτοΰ δι’ άντιστάσεως). 

4. Μελέτη κυκλώματος συντονισμού σειράς ΚΕΟ. Χά¬ 
ραξη καμττυλης. 

Διερεύνηση καμπύλης. Μελέτη τού 

ο. Μελέτη κυκλώματος συντονισμού έν παραλλήλω ΚΕΟ. 
Χαραξη καμττυλης. Διερεύ'/ηση καμττύλης. Μελέτη τού 

6. Μελέτη συντονιζομένων κυκλωμάτων έν συζεύξει 
(χαλαρή, κρίσιμη, ΰπερκρίσιμη). 

7. Μελέτη φίλτρων διελεύσεως X. Σ. καί Τ.Σ. „ 

8. Μελέτη φίλτρων διελεύσεως αποκοπής ζώνης συχνο¬ 
τήτων. 

9. Με^τη διόδου λυχνίας (χάραξη καμπύλης- υπολογισμός 
Εσωτερικής άντιστάσεως καί άγωγιμότητας). 

10. Μελέτη τριόδου λυχνίας (χάραξη καμττυλών- υπο¬ 
λογισμός τών σταθερών μ, ρ, Ο). 

11. Μελέτη τετρόδου λυχνίας (χάραξη καμπύλης- βύ¬ 
θιση - άρνητική άντίσταση). 

12. Μελέτη τεεντόδου λυχνίας σταθερού «μ» καί με¬ 
ταβλητού «μ» (χάραξη καμπύλης- ύπολογισμός τού «μ»), 

13. Ανόρθωση απλή μέ λυχνία- φίλτρο έξομαλύνσεως. 

14. ’Ανόρθωση διπλή μέ λυχνία- φίλτρο έξομοιλύνσεως. 

Δ'''4ρθωση διπλή μέ γέφυρα άνορθωτών - φίλτρο 

εςομαλύνσεως- φίλτρο άντίστασ/;- ΒΕΕΕΟΕΚ. 


16. Σταθεροποίηση τάσεως ΟΟ διά λυχνίας ψυχρής 
καθόδου- ήλεκτρονικός σταθεροποιητής. 

17. Διαιρέτης τάσεως τροφοδοτικού ΐ.Τ. 

18. Εφαρμογές ήλεκτρονόμων σέ τροφοδοτικό Υ.Τ. 

19. Διάταξη ένισχυτού τάσεως Α.Σ. Πειραματική άπό- 
δειξη συντελεστού ένισχύσεως βαθμίδας. Υπολογισμός 
ένισχύσεως. 

20. Χάραξη καμττύλης άποκρίσεως- καμπύλης γραμμι- 
κότητας ένισχυτού τάσεως Α.Σ. 

2ί. Διάταξη ένισχυτού Ισχύος Α.Σ.- Μετασχηματιστής 
προσαρμογής. 

Βαθμός άποδόσεως βαθμίδας. 

22. Άναστροφέας φάσεως γιά τό σύστημα ΡΕδΗ- 
ΡΠΕΕ. 

23. Διάταξη ένισχυτού ισχύος Α.Σ. σέ ΡΙΙδΗ- ΡϋΕΕ- 
Διάταξη ένισχυτού Α.Σ. άνευ μετασχηματιστοΰ προσαρμογής- 
Τάξη λειτουργίας ΑΒ-Β. 

Βαθμός άποδόσεως. 

24. Διάταξη ταλαντωτοΰ μέ Ε καί 0 (ΜΕΙδΝΕΚ - 
ΗΑΚΤΕΕΐ). 

2δ. Διάταξη κρυσταλλικού ταλαντωτού. 

26. Διάταξη καί μελέτη πολλ.απλασιασμοϋ συχνότητας. 

27. Διάταξη διαμορφώσεως άπό τήν άνοδο (Α.Μ.). 

28. Διάταξη διαμορφώσεως άπό τό όδηγό πλέγμα (.Λ..VI.). 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Δ' 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΑΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

29. Συγκρότηση πλήρους διατάξεως πομπού άδιαμορ- 
φώτων (0\ν) καί διαμορφουμένων (ΑΜ) κυμάτων, άπο- 
τελουμένης άπό τίς βαθμίδες : ταλαντωτοΰ-άπομονωτού 
(ΒυΡΡΕΡ) - πολλαπλασιαστού συχνότητας - ένισχυτού 
Ισχύος ΚΡ - διαμορφωτού. Επάνω σ’ αυτό νά πραγματο¬ 
ποιηθεί : Μέτρηση τάσεων - έντάσεων καί άντιστάσεων 
στις βαθμίδες. Συντονισμός τών βαθμιδών καί έξουδετέρωση. 
Μέτρηση ποσοστού διαμορφώσεως. 

30. Μελέτη πλήρους διαγράμματος πομπού, μετά δια- 
μορφώσεως. Μελέτη καί αιτιολόγηση τού ρόλου έκάστου 
έξαρτήματος - Επίδραση έπί τής λειτουργίας τού ποσού 
σέ περίτττωση καταστροφής τού έξαρτήματος. 

31. Συγκρότηση πλήρους διατάξεως ύπερετεροδύνου δέ¬ 
κτου Α.Μ. καί ΟνΥ, άποτελουμένης άπό τίς βαθμίδες : 

Ένισχυτού τάσεως ΐ.Σ. - Μίξεως καί μεταλλαγής συχνό¬ 
τητας - Ένισχύσεως ένδιάμεσης συχνότητας - φωράσεως 
καί ΑΟΕ. - Ένισχύσεως Α.Σ. - ΒΡΟ. Επάνω σ’ αύτό 
νά πραγματοποιηθεί: Μέτρηση τάσεων καί ρευμάτων. 
Μέτρηση άντιστάσεων. Υπολογισμός ένισχύσεως. Αειτουρ- 
γία τού ΒΡΟ. 

32. Μελέτη πλήρους διαγράμματος ύπερετεροδύνου δέ¬ 
κτου ΑΜ, μετά συστήματος ΒΡΟ. Μελέτη καί αιτιολόγηση 
τού ρόλου έκάστου έξαρτήματος. Επίδραση έπί τής λειτουρ- 
·) ίας τού δέκτη σέ περίτττωση καταστροφής τού έξαρτήματος. 

33. Μελέτη διόδου πυριτίου καί διόδου ΖΕΝΕΚ (χάραξη 
καμττύλης - άνάστροφη καί όρθή πόλωση - τάση ΖΕΝΕΚ). 

34. Μελέτη ΤΚΑΝδΙδΤΟΚ (κοινού έκπομπού). Χάραξη 
καμπύλών, 'ΐπολογισμός τών συντελεστών. 

35. Μελέτη ΤΚΑΝδΙδΤΟΚ (κοινής βάσεως). Χάραξη 
καμτυυλών. 'ΐπολογισμός τών συντελεστών. 

36. Μελέτη ένισχυτή τάσεως Α.Σ. μέ ΤΚΑΝδΙδΤΟΚ, 
μέ Κ καί Ο (κοινού έκπομπού). 

37. Μελέτη ένισχυτή τάσεως Α.Σ. μέ ΤΚΑΝδΙδΤΟΚ 
μέ Κ καί 0 (κοινής βάσεως). 

38. Μελέτη ένισχυτή ισχύος Α.Σ. μέ ΤΚΑΝδΙδΤΟΚ 
σέ διάταξη ΡυδΗ-ΡΠΕΕ. 

39. Μελέτη πλήρους διατάξεως ύπερετεροδύνου δέκτου 
μέ ΤΚΑΝδΙδΤΟΚδ. Μέτρηση τών τάσεων καί τής άπο- 
λαβής τών βαθμιδών. 

40. Μελέτη πλήρους διαγράμματος ύπερετεροδύνου δέ¬ 
κτου μέ ΤΚΑΝδΙδΤΟΚδ. Μελέτη καί αιτιολόγηση τού 
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ρόλου έκάστου εξαρτήματος. Επίδραση έπάνω στη λειτουρ¬ 
γία σέ περίτττωση καταστροφής τοϋ έξαρτήματος. 

41. Μελέτη ίχεταιλλάκτου συνεχοϋς ρεύματος (00 ΤΟ 
00 ΟΟΝΥΕΚΤΕΚ). 

42. ’'Ε>.εγχος των ΤΚΑΪΝ5Ι5ΤΟΚ5 μέ ώμόμετρο καΐ 
τρανζιστόμετρο. 

43. Μέθοδοι έ'λτοπισμοϋ κα'ι άποκαταστάσεως βλάβης 
σέ πομτϊοΰς - Εφαρμογές. 

44. Μέθοδοι έ'^τοπισμοϋ καί άποκαταστάσεως βλάβης 
σέ δέκτες. Εφαρμογές. 

45. Μέθοδοι εντοπισμού καΐ άποκαταστάσεως βλάβης 
σέ δέκτες μέ ΤΗ.\.Ν5ΐ!όΤΟΚ8. Εφαρμογές. 

46. Με/άτη Ουρών μέ διακόπτες και ήλεκτρο'^όμους. 

47. Μελέτη Ουρών μέ διόδους καΐ ΤΙ\.\ΝδΙ5ΤΟΗ5. 

48. Μελέτη κυκλωμάτων διαφορίσεως καΐ όλοκληρώσεως. 

49. Μελέτη δονητοϋ φραγμού μέ ΤίΟΛΛ'8Ι8ΤΟΚ5. 

50. Μελέτη αΰτοδιεγειοομέ'/ου πολυδονητοϋ μέ ΤΚΛΝ- 
δΙ8ΤΟΚ8. 

„ 51. Μελέτη μονοδο'/ητοϋ καί δονητοϋ ΪΈΙΡ - ΡΕΟΡ 
μέ ΤΚΑΛδΙδΤΟΚδ. 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΙΤΕΩΣ : ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑ ; ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΟΤ ΑΣΤΡΜΑΤΟΤ 
ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ : Γ' καί Δ' 

ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ' 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΟΤ ΑΣΤΡΜΑΤΟΤ 

1. Εισαγωγή στις ραδιοσυσκευές τών εμπορικών πλοίων : 
’.Λνάπτυξη κα'ι ενημέρωση έπάνω στο Ναυτιλιακό Σύ¬ 
στημα Ραδιοεπικοινωνίας (χονδρικό διάγραμμά του). Προ¬ 
διαγραφές λειτουργίας τών συσκευών σύμφωνα μέ τή 

δΟΕΑδ. 

2. Τομέας ακτινοβολίας. 

Κεραίες-Αριθμός καί είδη κεραιών (εκπομπής - λή- 
ψεως) - Γεοιμετρικά χαρακτηριστικά >β )αιών {διατομή καί 
μήκος χρήσιμοποιουμένων κεραιών εκπομπής καί λήψεως). 
Μέθοδος ένώσεως τών κεραιών. Φροντίδα - Συντήρηση - 
Τοποθέτηση. Τεχνητές κεραίες. .Μονωτήρες - Μείωση τής 
μονώσε6>ς τών μονωτήρων άπό την επίδραση τής υγρασίας, 
τών κοΓΤτνών, τών υδρατμών καί τών άκαθαρσιών έν γένει 
έπάνω στους μονωτήρες. Ένδεικνυόμενα μέτρα. 

3. Εξαρτήματα συσκευών Ραδιοεπικοινωνίας : 
Περιγραφή καΐ επίδειξη τών τυπικών εξαρτημάτων και 

παρελκομένων τών συσκευών τηλεπικοινωνίας. Βύσματα 
(ΡΕϋΟδ = ρευματολήπτης) - ύποδοχ-ή (1ΑΕΚ = ρευμα¬ 
τοδότης) - λ·υχ'>!ες - ήλεκτρονόμοι - χειριστήρια - αντιστά¬ 
σεις - πηνία - μετασχηματιστές - πυκνωτές - ακουστικά - με- 
γάφ(ι)να - άσςάλειες - διακόπτες ασφαλείας υψηλής τάσεως 
• ΙΝΤΕΗΙυΟΟΚ δννίΤΟΗ). Είδος καί ποσότητα αμοιβών 
εξαρτημάτων καί εργαλείων (ΰλ,ικά σνηηρήσεως). Γραφική 
ΰλη. διάφορα έντυπα καί καταστάσεις ώς και υλικά καθα¬ 
ριότητας τοϋ σταΨμοΰ Α/Τ. 

4. Επίδραση τής υγρασίας στις ή?.εκτρονικές συσκευές : 
Ευαισθησία τών έξαρτημάτων γενικά τών ήλεκτρονικών 

συσκευών στήν υγρασία. Προστατευτικές διατάξεις. Συστή¬ 
ματα θερμάνσεως γιά τήν απορρόφηση τής υγρασίας. 

5. Τροφοδοσία. 

Γε'υική παροχή ήλεκτροδοτήσεως τοϋ σταθμοϋ Α/Τ - 
Γενικός πίνακας τροφοδοτήσεως - κύρια καί βοηθητική 
παροχή ηλεκτρικής έ'υεργείας - Συσσωρευτές - χωρητικότη¬ 
τα σέ άμπερώρια καί άπόδοση - Φρο'υτίδα καί συντήρηση - 
κυκ/.ώματα φορτίσεους - μέτρα άσφαλείας - αΐτια θειϊκώ- 


σεως - παραγωγή έκρηκτικών άερίων. Σοντήρηση ζεύγους 
ήλεκτροδοτήσεως βοηθητικής συσκευής Α/Τ. 

6. Ατμοσφαιρικές καί βιομηχανικές παρεμβο/ές. 

Γενικά ττερί ατμοσφαιρικών παρεμβολών - μέτρα ασφα¬ 
λείας τών συσκευών Α/Ύ σέ ττεριπτώσεις ηλεκτρισμένης 
ατμόσφαιρας καί ηλεκτρικής έκκενιόσεως της (κεραυνός)- 
Βιομηχανικές παρεμβολές - Φίλτρα άπορροφήσεώς των. 

7. Άνάγνοκιη ή>εκτρονικών σχεδιαγραμμάτων : 

Αναγνώριση καί ονομασία βοοηκών κυκλωμάτων άπό 

παρεχόμενα διαγράμματα συσκευών - καθορισμός λειτουρ¬ 
γίας μεμονωμένων έξαρτημάτων. 

8. Τροφοδοτικά συσκευών : 

Χρησιμότητα τών άνορθωτικών ιτυστημάτων καί κυκ>.ιο- 
μάτων έξομαλύνσεως - Τύποι άνορθώσεως, άναγνώρισή τους 
άπό παρεχόμενα διαγράμματα. 

9. Πομποί - Δέκτες : 

.Χεπτομερής περιγραφή λειτουργίας - έτεϊδειςη - συντονι¬ 
σμοί μέ τεχ'υη-τή κεραία - κομβία έλϊγχου - μέτρα άσφα).είας - 
τροφοδότηση καί οδηγίες συντηρήσεως τών κάτωθι μονά¬ 
δων : 

α) Κύριος πομπός (Μ.λΙΝ Χ’ΤΕΚ) 

Πομπός ΜΕ, ΙΕ, ΗΕ (ΟνΥ- 08Β-δ8Β) 

β) Βοηθητικός πομπός (ΕΜΕΚΟΕΝΟΥ Χ’ΤΕΚ) 

Διατάξεις χειρισμού καί ταχείας θερ;εάνσεως. 

γ) Γενικά τεερί λειτουργίας πομποΰ ψηφιακής συ’/θέσεως 
(ΟΙΟΙΤΑΕ 5ΥΝΤΗΕ8ΙΖΕΚ Χ’ΤΕΚ). 

Σύνθεση συχνότητας - συντονισμός - κομβία έλέγχου - 
διατάξεις συνδέσεως χειριστηρίων - μικροτηλεφωνων - 
κλείδες χειρισμοϋ (απλές - ή)ακτρονικές). 

δ) Δέκτες Ραδιοεπικοινωνίας 0^ (ΟδΒ) - 5δΒ 

» » ψηφιακής ένδείξεως (ΒΓ 

ΟΙΤΑΕ ΒΙδΡΕΑΥ’δ ΚΕ- 

ΕΕΐνΕΚ) 

» η ψηφιακής συνθέσεως (δΥΝ- 

ΤΗΕ8ΙΖΕΚ) 

Κύριος δέκτης - Βοηθητικός δέκτης. 

Διατάξεις προστασίας δεκτών (σύστημα ΜΙΙΤΙΝΟ - 
δΡΑΚΚ (άυΡ). Μέτρα άσφαλείας γιά μετρήσεις σημείων 
υψηλής τάσεως μέσα στήν ήλεκτρονική συσκευή - Βαθμο- 
νόμηση δέκτου ((ΙΑΕΙΒΙΪΑ.ΤΙΟΝ) - Οί πλέον κοινές βλά¬ 
βες στά ή>εκτρονικά έξαρτήματα - τεχνητές βλάβες - έντο- 
πισμός καί θεραπεία τους. 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Δ'. 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΑΘΜΟΤ ΑΣΤΡΜΑΤΟΤ 

9. Πομποί - δέκτες (συνέχεια) : 

ε) Αυτόματη συσκευή κινδύνου (ΑϋΤΟ-ΑΕΑΚΜ). 

■ΈλΓ/χος έπιλογέα γιά καλή λειτουργία -Απόκριση έπι- 
λογέα σέ έξωτερικά σήματα - ττεριγραφή λειτουργίας έπι¬ 
λογέα μέ τή βοήθεια διαγράμματος. Διάταξη προειδοττοιη- 
σεως περί άνικανότητας τής συσκευής - έλεγχος τοϋ συστή¬ 
ματος προειδοποιήσεως γιά βλάβη. Έλεγχος λειτουργίας 
τοπικού ταλαντωτοϋ σέ χαμηλό καί υψηλό έπίπεδο (ΕΟ^Υ 
ΑΝ Ο Η ΙΟ Η ΕΕνΕΕ). "Ελεγχος συσκευής αύτομάτου 
χειριστηρίου (ΑΚΟ) πού διεγείρει τον αυτόματο δέκτη 
κινδύνου. 

στ) Αυτόματο χειριστήριο (ΑΚΟ). 

Γενική περιγραφή - τροφοδότηση - κομβία έλέγχου - 
έλεγχος συνδέσεών του μέ κύριο ή βοηθητικό πομπό ώς καί 
αύτομάτου δέκτου κινδύνου. 
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ζ) Γεννήτρια διπλοϋ τόνου (ΤΤΑ). 

Περιγραφή καί λειτουργία της - συχνότητες των δύο 
τόνων - διάρκεια έκπομττης τοϋ σήματος αύτοϋ. 

η) Μόνιμη συσκευή ασυρμάτου σωσσιβίου λέμβου. 

Γενική περιγραφή - τρόπος συντονισμού - παρελκόμενα - 
τροφοδότηση - κεραίες - πρακτικές εφαρμογές. 

θ) Φορητή συσκευή άσυρμάτου σωσσιβίου λέμβου. 

Γενική περιγραφή - κομβία συντονισμού - τρόπος χρή- 
σεως - χειροκίνητες μονάδες τροφοδοτήσεως - κινητήρες στα¬ 
θερής ταχύτητας καί άπλές διατάξεις οδοντωτών τροχών 
για αυτόματη έκπομττή - Κεραίες - παρελκόμενα - πρακτικές 
έφαρμογές. 

10. Διεθνές σύστημα έπι>Λγικής κλήσεως (δΕΓΕΟΤΙΥΕ 
α\ΕΕΙΝ0 5ΥδΤΕΜ) : 

Γενική περιγραφή και τρόπος λειτουργίας τού συστήματος- 
Κωδικοποιητής (ΕΝΟΟΟΕΚ) - άποκωδικοποιητής (ΟΕ- 
00ΟΕΚ)-συχνότητες αντιστοιχούσες στους 11 τόνους- 
ένδειξη άναγνωρίσεως τού σταθμού πού καλεϊ - Σχηματι¬ 
σμός τών ενδεικτικών κλήσεως παρακτίων και πλοίων. Μέ¬ 
θοδος κλήσεως καΐ άπαντήσειος. Συχνότητες χρησιμοποιού- 
με'/ες για τήν έπιλογική κλήση. 

11. -Λεπτομερής άνάλυση τών κάτωθι τάξεων έκπομττής : 
Α1 - Α2 - Α2Η - Α3 - Α3Η - Α3Α - Α31 - .43Β (ΙδΒ) 

η - Ρ3 - Γ4 - Κ5. 

12. 'Η πρακτική τού Ναυτιλιακού Ραδιογωνιομέτρου 

(0/Ρ): 

Εύρεση τής εύθείας θέσεως τού πλοίου μέ χρησιμοποίηση 
τοϋ ραδιογωνιομέτρου -'ΐπολογισμός τής διοπτεύσεως σέ 
σχέση μέ τόν αληθή Βορρά - Χάραξη λαμβανομένων διο- 
πτεύσεων μέ τή βοήθεια ΟΓ σέ Μερκατορικούς χάρτες - 
Σφάλματα - Καμττύλη σφάλματος -"Αλυσσος τών Ραδιο- 
φάρων Βορείου Θίχλάσσης. 

13. Συστήματα ενδοεπικοινωνιών πλοίου. 

Γενικά περ'ι συστηυ,άτων ενδοεπικοινωνίας τών πλοίων 
{ΙΝΤΕΚαΟΜΜϋΝΙΕΑΤΙΟΝ δΥδΤΕΜδ). Σημεία επι¬ 
κοινωνίας στο πλοίο. Φορητοί πομποδέκτες ΥΗΡ (ΙΥΑΕΚΙΕ 
ΤΑΕΚΙΕ). Προβλεπόμενα άπό Κανονισμό υποχρεωτικά 
μέσα έπικοινωνίας μεταξύ γέφυρας καί διαμερίσματος 
σταθμού Α/Τ. 

14. Πομποδέκτες Ραδιοτηλεφωνίας ΥΗΡ (ΡΜ) : 

Γενική περιγραφή πομποδεκτών ΥΗΡ - Κομβία ελέγχου - 

εμβέλεια - κεραίες - μονάς έλέγχου καί τηλεχειρισμού - 
Διεθνείς δίαυλοι Ραδιοεπικοινωνίας - Χρησιμότητα τού 
ΥΗΡ-Μέθοδοι έπικοινωνίας δΙΜΡΕΕΧ - ΟϋΡΕΕΧ - 
ΒΕΜΙΟυΡΕΕΧ- Πρακτικές έφαρμογές. 

15. Ραδιοφάροι έ>ντοπισμού τών ναυαγίων : 

Γ ενικά περί Ραδιοφάρων έντοπισμού τών ναυαγίων 

(ΕΜΕΚΟΕΝΟΥ ΡΟδΙΤΙΟΝ ΙΝΟΙΟΑΤΙΝΟ ΚΑΟΙΟ ΒΕ- 
-ΛΕΟΝ - ΕΡΙΚΒ). Περιγραφή τους - μέθοδος χρησιμο- 
ποιήσεώς τους σέ τιεριττιώσεις ναυαγίων - Χαροικτηριστικά 
άναγνωρίσεως καί συχνότητες έκπομττής τους. 

16. Ραδιοτηλέτυπα (ΚΑΟΙΟΤΕΕΕΡΚΙΝΤΕΚδ) : 

Γενικά περί Ραδιοτηλετύπου - Βασικές μονάδες ραδιο- 

σηλετυπικού κυκλώματος - σύστημα ΑΚ^ - παλμοί ΜΑΚΚ 
καί δΡΑΟΕ - Διεθνείς τηλετυπικές ταχύτητες (ΒΑΙΙΟδ) - 
Συστήματα παλμών ΝΕΙΙΤΡΙΑΕΡΟΕΑΚ - Αύτόματοι μετα- 
βιβαστές - Διατρητής ταινιών - Διαδικασία άνταποκρίσεως - 
Λειτουργία - συντονισμοί - πρακτικές έφαρμογές. 

17. Δέκτες Μετεωρολογικών Χαρτών (ΡΑΟδΙΜΙΕΕ η 

\νΕΑΤΗΕΚ ΡΑΧ) : 

Γενική ττεριγραφή τηλεμοιοτύπου καί λειτουργία του. 
Προικτικές έφαρμογές. 

18. Σύστημα έπικοινωνίας μέσω Δορυφόρων ; 
Περιγραφή λειτουργίας τοϋ συστήματος (ΜΑΚΙδΑΤ). 

Δορυφόροι - σταθμοί έδάφους καί σταθμοί πλοίου. Σύστημα 
κεραίας - Σύστημα παρακολουθήσεως Δορυφόρου. Διαδι¬ 
κασία Ραδιοεπικοινωνίας. 


ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΙΤΕΩΣ : ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΡΑΔΙΟΤΗΑΕΓΡΑΦΗΤΕΣ 
-ΜΑΘΗΜΑ : ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΔΙΔ-ΛΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ : Β' καί Δ' 

ΕΞΑΜΗΝΟ : Β' 

ΝΑΥΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Α'. Γυροσκοπικές ττυξίδες : 

Γενικά. 'Η πυξίδα ως μέσο προσανατολισμού. Αληθής 
καί μαγνητικός Βορράς. Γήινος καί ουράνιος μεσημβρινός 
τόπου. Μεσημβρινή γραμμή. Πορεία πλοίου. ’-Λλη^ς πο¬ 
ρεία καί πορεία ττυξίδας. Τήρηση τής πορείας μέ τήν ττυξί- 
δα. Αληθείς καί σχετικές διοπτεύσεις. Καθορισμός γραμμών 
θέσεως καί στίγματος. 

'Ιστορικό γυροσκοπικής ττυξίδας. Σύγκριση γυροσκοπικών 
καί μαγνητικών ττυξίδων. Περιγραφή γυροσκοπίου. Ελεύ¬ 
θερο γυροσκόπιο, ιδιότητες αύτού. Παράμετροι άπό τίς 
όποιες έξαρτάται ή ταχύτητα περιστροφής του. Τό έλεύ- 
θερο γυροσκόπιο ώς μέσο προσανατολισμού. Συμπεριφορά 
τού έλεύθερου γυροσκοπίου επί τοϋ έπιδέπου τού ορίζοντα 
διαφόρων πλατών. Αίτια τών φαινομένων κινήσεων τού 
άξονα περιστροφής του. Συμπεράσματα, δυνατότητα χρη- 
σιμοποιήσεως τού έλεύθερου γυροσκοπίου ώς ττυξίδας. 

Εξαναγκασμός τού έλεύθερου γυροσκοπίου σέ ταχείες 
τίολαντώσεις μέ τή βοήθεια βαρών άνω καί κάτω τού άξονα 
περιστροφής. Περίοδος ταλαντώσεων. ’-Λπόσβεση τών τα¬ 
λαντώσεων. Αναζήτηση τού αληθούς Βορρά άπό τόν άξο¬ 
να περιστροφής τού γυροσκοπίου, σταθεροποίησή του στό 
Βορρά, έλεγχόμενο γυροσκόπιο. Συστήματα άναζητησεως 
καί σταθεροποιήσεως στόν άληθή Βορρά, χρησιμοποιούαε'^α 
στίς γυροπυξίδες δΡΕΒΒΥ καί ΑΝδΕΗυΤΖ. 

Σφάλματα γυροσκοπικών ττυξίδο^ν : πλάτους ή άποσβέ- 
σεως, πλάτους, ταχύτητας καί πορείας, βαλλιστικής έκ- 
τροττής, προνευστασμών καί διατοιχισμών ή ένδιαμέσων 
πορειών, διπλής έξαρτήσεως, μόνιμα καί σταθερά σφάλματα. 
Αίτια στά όποια οφείλονται τά σφάλματα, τιμές τους καί 
άντιστάθμισή τους στίς γυροπυξίδες διαφόρων τύπων. 

Γυροσκοπική ττυξίδα δΡΕΠΚΥ Μ/Κ ΧΙΥ. 

Μονάδες άπό τΙς όποιες άποτελεϊται ή πλήρης έγκατά- 
στασή της. Περιγραφή καί λειτουργία τους. 

Περιγραφή, λειτουργία καί σκοπός τών συστημάτων 
παρακολουθήσεως καί μεταδόσεως. 

Διαδικασία έκκινήσεως καί κρατήσεως τής ττυξίδας. 
Αιτιολόγηση τής σειράς ένεργειών. Συνθήκες κανονικής 
λειτουργίας. Τρόποι ταχείας άποκαταστάσεως τής ττυξίδας 
στόν άληθή Βορρά. 

Συντήρηση τής πυξίδας σέ λειτουργία καί έκτός λειτουρ¬ 
γίας. 'Εβδομαδιαίες, μηνιαίες καί τριμηνιαίες έργασίες 
συντηρήσεως. 

Έλεγχος τής λειτουργίας τής πυξίδας μέ τή βοήθεια τών 
ένδείξεων τών οργάνων της. 

Συνήθεις βλάβες καί άποτελέσματά τους. Εντοπισμός 
βλαβών καί άποκατάστασ-ή τους. 

Γυροσκοπική πυξίδα ΑΝδΕΗϋΤΖ. 

Μονάδες άπό τίς όποιες άποτελεϊται ή πλήρης έγκα- 
τάστασή της. Περιγραφή καί λειτουργία τους. 

Περιγραφή, λειτουργία καί σκοπός τών συστημάτων 
παρακολουθήσεως καί μεταδόσεως. 

Περιγραφή καί λειτουργία τού συστήματος έλέγχου τής 
θερμοκρασίας τού μίγματος. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Περιγραφή καΐ λειτουργία πορειογράφου. 

Σύγκριση των γυροπυξίδων ΑΝδΠΠυΤΖ 8ΤΑΝΒΑΚΟ 
III καί 8ΤΑΝΟΑΚΌ IV. 

Διαδικασία έκκινήσεως καί κρατήσεως τής ττυξίδας, αι¬ 
τιολόγηση της σειράς ενεργειών. Συνθήκες καλής λειτουρ¬ 
γίας τής πυξίδας. 

Συντήρηση τής πυξίδας σέ λειτουργία καί έκτος λει¬ 
τουργίας. Αντικατάσταση του μίγματος καί τής γυρο- 
σφαίρας. 

Συνήθεις βλάβες καί επιπτώσεις άπό αυτές. Εντοπι¬ 
σμός καί αποκατάσταση βλαβών. 

Β'. Αυτόματα πηδάλια : 

Τήρηση πορείας πλοίου, αίτια εκτροπής άπό τήν πο¬ 
ρεία, παροιακήσεις. 

Συστήματα μεταδόσεως γωνίας πηδαλίου στή μονάδα 
έλέγχου γεφύρας. 

Μονάδες άπό τίς όποιες συγκροτείται πλήρης εγκατά¬ 
σταση ττηδαλίου. Περιγραφή καί λειτουργία τους. 

Περιγραφή καί λειτουργία τών συστημάτων χειροκίνη¬ 
της καί αυτόματης τηρήσεως πορείας. 

Συστήματα άντισταθμίσεως καταστάσεως θάλασσας καί 
έλικτικών ικανοτήτων πλοίου. 

Αυτόματο ττηδάλιο ΑΝδΟΠυΤΖ. 

Περιγραφή καί λειτουργία τών μονάδων άπό τίς όποιες 
άποτελεϊται ή πλήρης έγκατάστασή του. Τρόποι τηρή- 
σεως τής πορείας. "Ελεγχος καλής λειτουργίας καί ρυθμί¬ 
σεις. Συντήρηοτη προβλεπομένη άπό τόν κατασκευαστή. 
Εντοπισμός καί άποκατάσταση τών συνήθων βλαβών. 

Αύτόματα ττηδάλια δυνάμενα νά λειτουργήσουν συνδεό¬ 
μενα μέ γυροσκοπική ή μαγνητική πυξίδα. 

Γ'. Δρομόμετρα : 

Δρομόμετρο ΟΗΕΚΝΙΚΕΕΡΡ (ήλεκτρικό). 

Αρχή λειτουργίας. Περιγραφή καί λειτουργία τών μο¬ 
νάδων άπό τίς όποιες άποτελεϊται ή πλήρης έγκατάστασή 
του. Τροφοδοτικό. Υποβρύχιος μηχανισμός, ένδείκτης άπο- 
στάσεως. Ένδείκτης ταχύτητας. Κιβώτιο διακλαδώσεως 
καί ηλεκτρονόμου ΚΑΠΑΚ. Έλεγχος τών ένδείξεων τα¬ 
χύτητας καί άποστάσεως. "Ελεγχος τών πτερυγίων τοϋ 
στροφίου μέ τό όργανο ρυθμίσεως (ΟΑΕΕΙΒΚΑΤΙΝΟ 
ΠΕνίΟΕ). Πίεση τοϋ έλαίου. Ανέλκυση τοϋ υποβρύ¬ 
χιου μηχανισμού μέσα στό πλοίο. 

Ή?ιεκτρονικό δρομόμετρο ΕΗΕΚΝΙΚΕΕΡΡ. 

Περιγραφή καί λειτουργία τών μονάδων του. 
Δρομόμετρο δΑΕ. 

Αρχή λειτουργίας του. Στατική καί δυναμική πίεση 
τοϋ ΰδατος. Περιγραφή καί λειτουργία τοϋ μεταδότου 
πιέσεως. Περιγραφή καί λειτουργία τών μονάδων άπό 
τίς όποιες άποτελεϊται ή πλήρης έγκατάστασή του. Τρο¬ 
φοδοτικός υποβρύχιος μηχανισμός, κυρία συσκευή, έπανα- 
λήπτες ταχύτητας καί άποστάσεως. 

Σφάλματα τοϋ δρομομέτρου καί άντιστάθμισή τους μέ 
τό διάγραμμα καί τούς άντισταθμιστές Α - Β καί 0. 

Χρησιμοποίηση τών δρομομέτρων άπό τίς συσκευές 
ΚΑΠΑΚ άληθοϋς κινήσεως. 

Δ'. Ηχοβολιστικές Συσκευές : 

Γενικά περί Βυθομέτρων. Αρχή λειτουργίας. Παραγωγή 
ήχητικών κυμάτων. Χαρακτηριστικά τους. Ηχητική βο¬ 
λίδα. Υπέρηχοι, παραγωγή υπερήχων. Χαρακτηριστικά 
τους. Διάδοση υπερήχων μέσα στό θαλάσσιο νερό, έξα- 
σθενιση, διάθλαση, άπορρόφηση καί άνάκλαση κύματος 
'^’τερήχου, ήχώ. 'ϊπολογισμός τοϋ βάθους. Πιεζοηλεκτρικό 
φαινόμενο καί φαινόμενο τής μαγνητοδιαστολής. Εϊδη τα¬ 


λαντωτών έκπομττής καί λήψεως ύττερήχων. Συχνότητα 
ρεύματος τροφοδοτήσεώς τους καί συχνότητα ταλαντώσεων. 
Βασικό διάγραμμα λειτουργίας ήχοβολιστικής συσκευτς. 
Αειτουργία τών μονάδων : Γεννήτρια παλμών (πομπός), 
ταλαντωτής έκπομπής καί λήψεο>ς, διακότττης έκπομπής 
λήψεως, δέκτης, ένδείκτης, τροφοδοτικό. Έν&ίκτης βά¬ 
θους οπτικής μεθόδου, γραφικής μεθόδου καί ψηφιακής 
μεθόδου. Ηλεκτρονικοί μεγεθυντές μέρους τής χρησιμο- 
ποιουμένης κλίμακας Βάθους μέ καθοδική λυχνία. Ίχθυοεν- 
τοπιστές. Είδη ψευδοηχών ; πολλαττλαϊ ήχοι, επομένης 
διαδρομής ήχοι, ήχοί άπό φυσαλίδες άέρα. Επίδραση τών 
προνευστασμών καί τών διατοιχισμών τοϋ πλοίου επί τών 
ενδείξεων. Συντήρηση προβλεπομένη άπό τόν κατασκευα¬ 
στή. Εντοπισμός καί άποκατάσταση τών συνήθων βλα¬ 
βών. Γενικά περί τοϋ συστήματος προσδιορισμού τής πο¬ 
ρείας καί τής ταχύτητας πλοίου ΠΟΡΡΕΕΚ δΟΝΑΚ 
δΥδΤΕΜ. 

ΕΞΑΜΗΝΟ: Δ'. 

ΝΑΪΤΙΚΑ ΗΑΕΚΤΡΟΝΙΚ.Δ ΟΡΓΑΝΑ 
Α'. ΚΑΠΑΚ : 

Βασική άρχή λειτουργίας ΚΑΠΑΚ. Πληροφορίες παρε¬ 
χόμενες άπό συσκευή ΚΑΠΑΚ. Τύποι συσκευών ΚΑΠΑΚ. 

Παραγωγή ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Μορφή άκτι- 
νοβολίας στό χώρο. 

Χαρακτηριστικά ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων : Ταχύ¬ 
τητα διαδοσεως, συχνότητα, φάση, μήκος κύματος, πό¬ 
λωση. Κατανομή φάσματος ήλεκτρομαγνητικής άκτινοβο- 
λίας. 

Διάδοση ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων : Διάδοση λίαν 
χαμηλών (ΥΕΡ), χαμηλών (ΕΕ), μεσαίων (ΜΕ) καί 
υψηλών συχνοτήτων (ΗΕ), διά κυμάτων έδάφους καί χώ¬ 
ρου, διάδοση λίαν υψηλών συχνοτήτων (ΥΠΕ) καί μικρο¬ 
κυμάτων (ϋΠΕ) καί (δΠΕ). 

Εςασθένηση, διάθλαση, διασπορά καί άνάκλαση διαδι- 
δομένου ήλεκτρομαγνητικοϋ κύματος. 

Κατευθυντικότητα κεραιών, πολικό διάγραμμα κεραίας 
έκπομττής καί λήψεως. Κέρδος κεραίας. Δημιουργία δέσμης 
ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων στήν περιοχή τών μικροκυ¬ 
μάτων. 'Οριζόντιο καί κατακόρυφο εδρος δέσμης (λωβός), 
διάκριση τών στόχων κατά διόπτευση. 

Διάδοση δέσμης ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων. 'Ορί- 
ζοντας ΚΑΠΑΚ ή ραδιοηλ,εκτρικός ορίζοντας. 

Κανονική, ύποκανονική καί ύπερκανονική διάθλαση τής 
δέσμης, παγίδευση τής δέσμης. 

Εξίσωση ΚΑΠΑΚ για τόν ύπολογισμό της έμβελείας 
ΚΑΠΑΚ, συνάρτηση τής ισχύος έκπομπής τών χαρακτηρι¬ 
στικών τής κεραίας καί τοϋ στόχου. 

Έκπομττή ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων κατά παλ.μούς, 
διάρκεια παλμοΰ έκπομττής καί μήκος παλμοΰ. 

^Συχνότητα έπαναλήψεως παλμών καί διάλειμμα μεταξύ 
των παλμών. Ελάχιστη καί μεγίστη άπόσταση έντοπισμοΰ 
στόχων, διάκριση τών στόχων κατ’ ατίόσταση. 

Μέτρηση άποστάσεως στόχου. Καθολική λυχνία, περι- 
γραφή καί λειτουργία καθοδικής λυχνίοις χρησιμοποιου- 
μένης σέ ένδείκτη ΚΑΠΑΚ τύπου Α (ήλεκτροστατικής 
αποκλίσεως). Περιγραφή καί λειτουργία καθοδικής λυχνίας 
ενδεικτου Ρ.Ρ.Ι. Βάση χρόνου. Παρουσίαση τών στόχων 
στην πραγματική άπόσταση καί διόπτευση. 


ΕΦΗΜΕΡίΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΏΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 
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Βασικό διάγραμμα λειτουργίας συσκευής ΚΑΟΑΚ. Πε¬ 
ριγραφή και λειτουργία έκάστης βαθμίδας. 

Κυκλώματα «κπομτιής : Κύκλωμα συγχρονιστρϋ ή σκαν¬ 
δάλης, διαμορφωτής, Μάγνετρον (πομπός), διακόπτης 
εκπομπής - λήψέως. Περιγραφή και λειτουργία λυχνίας 
Μάγνετρον, Συνθήκες ταλαντώσεώς της, συχνότητα ταλαν¬ 
τώσεων. 

Κΰματοδηγοί, ορθογώνιοι και κυκλικοί. Συνθήκες δια- 
δόσεώς κύματος μ’ «ύτές, διέγερση, στάσιμα κύμαΐα; 

Τύποι κεραιών ΚΑΠΑΚ : κεραία κεκλιμένου παραβο- 
λοειδοϋς άνακλαστήρα και κεραία σχισμών. 

Κυκλώματα δέκτου : Μίκτης, τοπικός ταλαντωτής. Πε¬ 
ριγραφή καί λειτουργία λυχνίας ΚΠΤδΤΚΟΝ. Συχνότητα 
ταλαντώσεων, ρύθμιση συχνότητας ταλαντώσεων, διαμόρ¬ 
φωση συχνότητας. Ανάδειξη ενδιάμεσης συχνότητας, συντο¬ 
νισμός, κύκλωμα Α.Ρ.Ο., κριτήρια τιμής ενδιάμεσης συχνό¬ 
τητας. 

Ενισχυτές ενδιάμεσης συχνότητας. Ζώνη διελεύσεως 
συχνότητας, ρύθμιση άπολαβής (κέρδους), θόρυβοι (χλόη), 
περιορισμός θοιλασσίων έπιστρόφών. Φωρατής, οπτικός ένι- 
σχυτής, περιορισμός επιστροφών βροχής με διαφόριση. 
Έμφάνιεη τής ήχοϊίς ττήν δ'5όνη Ρ.Ρ.Ι. μέ διαμόρφωση τής 
/.αμχρότήτας. 

Κυκ/.ώματα ένδείκτου ΚΑΠΑΚ. : Γεννήτρια βάσεως χρό¬ 
νου, πριονοειδής τάση καί πριονοειδές ρεϋμα, γραμμικό- 
τητα, κύκλωμα παλμού λαμπρότητας, διακριβωτής, μετα¬ 
βλητός σημειωτής άποστάσεως, κλίμακες έρεύνης, κύκλθ)μα 
ττεριορισμοϋ θαλασσίων έπιστρόφών. 

Σύστημα περιστροφής κεραίας. Σύγχρονη περιστροφή 
βάσεως , 5 φόνθυ καί κεραίας, συγχρογεννήτριες, ,συγχροκι- 
νητήρες. Κύκλωμα. παραγωγής γραμμής πλώρης. 

Κομβία έλέγχου συσκευής ΚΑΠΑΚ : ’Αναφέρεται τό 
κύκλωμα στό όποιο επιδρά έκαστο, ή ρύθμιση πού πρα¬ 
γματοποιεί καί ή χρησιμοποίησή του. 

Εκκίνηση - κράτηση συσκευής ΚΑΠΑΚ : Αναπτύσ¬ 
σεται ή σειρά χειρισμού τών κομβίων, για τήν αποφυγή 
βλαβών καί τήν καλύτερη αξιοποίηση τής συσκευής. 

Εγκατάσταση τών μονάδων συσκευής ΚΑΠΑΚ, ληπτεα 
μέτρα καί προφυλάξεις, τομείς σκιάς, εντοπισμός τους. 
Εϊδη ψευδοηχών : έμμεσοι ήχοί, πολλαπλαϊ ήχοι, ήχοί 
έπομένης διαδοομής καί έκ πλευρικών λοβών. Συσκευές 

ΚΑΠΑΚ 10 ΓΜ (5 ΚΑΝ Π) καί 3 ΟΜ (X Β.4ΝΠ)^ 

“Οργανα έλέγχου έκπεμπόμενης ισχύος καί ευαισθησία τού 
δέκτη. 

Χρονοκυκλώματα : Περιοριστές διά διόδων λυχνιών, κρυ- 
σταλ).ο8ιόδων, τριόδων λυχνιών καί ΤΚΑΝ8Ι8ΤΟΚδ, 
ύπεροδηγημένος ένισχυτής, μετατροττή ήμιτονικοΰ σήματος 
σε τετράγωνους θετικούς ή αρνητικούς παλμούς και σε 
οξείς θετικούς ή άρνητικούς παλμούς. 

Πολυδονητές : Ελεύθερης λειτουργίας, συζεύξεως καθό¬ 
δου καί ΓΠΙΡ - ΓΠΟΡ. Μονοδονητές. Συχνότητα παραγο- 
μένων τετραγώνων παλμών, ρύθμιση συχνότητας, συγχρο¬ 
νισμός πολυδονητών. 

Ταλαντωτής φραγμού, ρύθμιση συχνότητας, συγχρονι¬ 
σμός του δι’ ήμιτονιειδοϋς σήματος και οξέων θετικών ποιλ- 
μών. 

Γεννήτριες πριονοειδούς τάσεοις και ρεύματος.^ Διαμορ¬ 
φωτής, τεχνητή γραμμή μεταφοράς, φόρτιση και εκφορτιση 
της. Παραγωγή τετράγωνου παλμού βραχείας διάρκειας 
δι’ έκφορτίσεως τεχνητής γραμμής με λυχνία ΤΗΥΚΑ- 
ΤΚΟΝ καί ΤΗΥΚΙδΤΟΚ. Μετασχηματιστής^ παλμού. 
Παραγωγή τετραγώνου αρνητικού παλμού υψηλής τασεως 
βραχείας διάρκειας. 


Βλάβες συσκευής ΚΑΠΑΚ : Εντοπισμός τών βλαβών 
άναλόγως τών συμπτωμάτων τού ένδείκτου. Ακολουθητέα 
σειρά έργασιών γιά τόν έντοπισμό βλάβης. Εντοπισμός 
βλαβών σύμφωνα μέ τίς όδηγίες τού τεχνικού έγχειριδίου 
τής συσκευής. Αντικατάσταση τών ειδικών έξαρτημάτ6)ν 
συσκευής ΚΑΠΑΚ. Ρύθμιση κυκλωμάτων πομπού, δέκτου 
καί ένδείκτου. , 

Συντήρηση συσκευής ΚΑΠΑΚ : Αίπανση συστήματος 
μειωτήρων τροχών περιστροφής κεραίας. Καθορισμός καί 
λίπανση τών τριβέων τού ττηνίου έκτροττής. 


Β'. Ραδιογωνιόμετρο. 

Γενικά περί τών ραδιογωνιομέτρων. Περιγραφή καί 
λειτουργία κεραίας στρεπτού πλαισίου. Πολικό διάγραμμα 
λήψεώς της. Καθορισμός τής κατευθύνσεως τού έκπέμπον- 
τος σταθμού. Αμφιβολία 180®. Κεραία έννοίας, πολικό διά¬ 
γραμμα λήψεώς της. Χρησιμοποίηση τής κεραίας έννοίας, 
καρδιοειδές πολικό διάγραμμα λήψεώς, άρση τής άμφι- 
βολίας τών 180°. Αήψη ραδιοδιοπτεύσεως. 

Περιγραφή καί λειτουργία κεραίας σταθερών πλαισίων. 
Σύγκρισή της μέ τήν κεραία στρεπτού πλαισίου. 

Σφάλματα ραδιογωνιομέτρων : Έκ τών υπερκατασκευών 
τού πλοίου, έκ τής μάζας τού πλοίου, μέθοδοι καί μέσα 
περιορισμού γιά τόν περιορισμό τους. Διακρίβωση συσκευής 
ραδιογωνιομέτρου. 

Χαρακτηριστικά ραδιοφάρων. Σφάλματα πολώσεως ή 
νύκτας καί παράκτιας διαθλάσεως. 

Βασικό διάγραμμα λειτουργίας δέκτη ραδιογωνιομέτρου 
αύτόματης ένδείξεως. Περιγραφή καί λειτουργία έκάστης 
βαθμίδας. 


Βασικό διάγραμμα λειτουργίας δέκτη ραδιογωνιομέτρου 
αύτομάτιον ενδείξεων μέ καθοδική λυχνία. Περιγραφή καί 
λειτουργία έκάστης βαθμίδας. 

“Ελεγχος λειτουργίας δέκτη ραδιογοινιομέτρου. Συνή¬ 
θεις βλάβες. Εντοπισμός βλαβών μέ τή βοήθεια,τού τεχνι¬ 
κού έγχειριδίου τής συσκευής. 

Γ'. Σύστημα Ραδιοναυτιλίας ΙΧΐΗΛΝ : 

Γενικά περί ύπερβολικής ναυτιλίας. 'Γπερβολή. Δίκτυο 
όμοεστίων’υπερβολών, χαρακτηριστικά τους, συμμετρικό- 
τητα, άσύμπτωτοι. 

Έκπομττή ζεύγους σταθμών 1.0ΚΑΝ, δίκτυο γραμμών 
θέσεως ΠΟΚΑΝ. Καθυστερήσεις έφαρμοζόμενες στήν έκ- 
πομττη τού δευτερεύοντα σταθμού ΠΟΚΑΝ τύπου Λ. 
Αήψη σημάτο^ν ΠΟΚΑΝ. Διάκρισ/; τών λαμβανομένων 
παλμών σέ ένδείκτη ΠΟΚΑΝ. Δέκτ/]ς - ενδεικτης ΠΟΚΑΝ. 
Μέτρησ/) τής διαφοράς χρόνου. 

Χαρακτ·/)ριστικά ζεύγους σταθμίϋν ΠΟΙά.ΝΝ τύπου Λ. 
Επιλογή τού έπιθυμητοΰ ζεύγους. Χάρτες ΠΟΚΑ.Ν. 
Χειρισμός δέκτου - ένδείκτου ΠΟΚΑΝ. Καθορισμός γραμ¬ 
μής θέσεως Π0Κ.4Ν καί στίγματος. 

Παρεμβολές στό δέκτη - ένδείκτη Π0Κ.4Ν. Παρεμβολή 
ετέρου ζεύγους διαφορετικού διαύ).ου ραδιοσυχνοτ·/]τας. 
Ποιλμοί φαντάσματα. Σήμα κακής λειτουργίας. 

Εξέλιξη τού συστήματος ΠΟΚΑΝ. Δίκτυα σταθμών 
ΠΟΚΑΝ τύπου 0. Σύγκριση ΠΟΚΑΝ τύπου Α καί τύπου 
Ο. 


Έκπομττή σταθμών ΠΟΚ.4Ν τυπου Π. Αηφη και ανα- 
Λίώριση των παλμών του πρωτεύοντα και των δευτερευον- 
ων ατα·9μών τού δικτύου. 

Χαρακτηριστικά δικτύου σταθμών ΠΟΚΑΝ τυπου Π. 
Επιλογή τού επιθυμητού δικτύου, μέτρησ/] τής διαφοράς 
■ρόνου. Καθορισμός γραμμής θέσεο^ς καί στίγματος. ’Έ- 
,εγχος καλής λειτουργίας δέκτη - ένδείκτη ΠΟΚΑΝ, 
ντοπισμός συνήθων βλαβών. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Δ'. Σύστημα Πλοηγός ΟΕΟΟΑ : 

Γενικά ττερί τοϋ συστήματος ΒΕΠΟΑ. Βασική άρχή 
λειτουργίοις. Διαφορά φάσεως ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
της ϊδιίχς συχνότητας συναρτήσει τοϋ χρόνου καΐ τοϋ χώρου. 

"Αλυσος σταθμών ΟΕίϊΟΑ. Συχνότητες εκπομπής των 
σταθμών της άλύσου. Λήψη. Συχνότητες συγκρίσεως. Δίαυ¬ 
λος ΟΕΟΟΑ και έκατοστά διαύλου. Ντεκόμετρα. 

Έκπομττη σήματος άναγνωρίσεως διαύλου τύπου V 
και ΜΡ. Λήψη σήματος άναγνωρίσεως διαύλου. Ζώνες 
ΒΕΟΕΑ, αναγνώριση διαύλου, ένδείκτης άναγνωρίσεως 
διαύλου. Χαρακτηριστικά τών ζωνών κα'ι τών διαύλων. 
Γενικά περί τών Χαρτών ΒΕΟΟΑ. 

Συσκευές ΟΕΕΕΑ ΝΑΥΙΟΑΤΟΚ Μ/Κ XII καΐ Μ/Κ 
XXI. Χειρισμός τους, άνάγνωση τών ένδείξεων, καθορι¬ 
σμός γραμμών θέσεως καΐ στίγματος. 

"Ελεγχος κοίλης λειτουργίας συσκευών ΟΕΟΟΑ Μ/Κ 
XII καΐ Μ/Κ XXI. 

Ε'. Σύστημα ΩΜΕΓΑ ; 

Συγκρότηση τών σταθμών τοϋ συστήματος «Ω». ΤΙ 
μέτρα δ δέκτης «Ω». Δίαυλοι, βασική γραμμή, άναγνώριση 
διαύλου, χάραξη γραμμών θέσεως. 

Δέκτης «Ω», συγχρονισμός - άποσυγχρονισμός του, 
μνήμη. 

Εμβέλεια τοϋ συστήματος «Ω». : Σφάλματα καΐ διόρθω¬ 
σή τους. 

Ακρίβεια τοϋ συστήματος «Ω». Γενικά περί χαρτών «Ω». 
'Τποτυπωτής «Ω» - έρμηνεία τών έγγραφών του, έγγραφή 
έπ'ι ένα 8ωρο, εγγραφές δταν τό πλοίο ταξιδεύει, διόρθωση 
τών ένδείξεων (ΕΑΝΕδ). 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
Α.Δ.Σ.Ε.Ν./ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ 

Μέ κάθε τεχνικό βρο θά διδάσκεται καΐ 6 άντίστοιχος 
"Αγγλικός, σύμφωνα μέ τήν διεθνή Ναυτιλιακή Προικτική. 


Πρός τόν σκοπό αύτόν οί καθηγητές τών ναυτικών μαθημά¬ 
των, έκτός τών άλλων, πρέπει νά έχουν ύπόψη κοιΐ τό 
Πρότυπο Ναυτιλιοικό Λ^ιλόγιο τοϋ ΙΜΟΟ (δΤΑΝΟΑΚΟ 
ΜΑΚΙΤΙΜΕ ΝΑΥΙΟΑΤΙΟΝΑΕ ΥΟΟΟΒυΟΑΚΥ). 

Σέ όλα τά μαθήματα, άκόμα καί στά πλέον θεωρητικά, 
θά δίδονται γιά έπίλυση άσκήσεις μέ περιεχόμενο, άμεσα 
σχετιζόμενο, μέ τήν έργασία πού έκτελεϊται στά πλοία. 

οι καθηγητές θά άναθέτουν στούς δοκίμους έργασίες, 
τΙς όποιες αύτοι θά έκτελοϋν άλλοτε κατά όμάδες καί άλλοτε 
μόνοι τους, κατά τις ώρες της μελέτης. 

*Η θεωρητική διδασκοιλία θά συνοδεύεται πάντοτε μέ 
ποφαδείγματα καί χρήση έποτττικοϋ ύλικοΰ. 

Τά έποτττικά μέσα καί τά διάφορα όργανα διδασκοιλίας 
καί έκτελέσεως ττειραμάτων θά χρησιμοποιούνται 0χι μόνο 
άπό τόν διδάσκοντα, άλλά καί άπό τούς δοκίμους, 6σο τό 
δυνατό πιό συχνά. 

'Ο Διευθυντής Σπουδών θά μέριμνα ώστε οΐ καθγ)γητές 
μαθημάτων πού έχουν έστω καί μικρή μεταξύ τους σχέση 
νά είναι άπόλυτα ένήμεροι στό περιεχόμενο τών μαθημά¬ 
των τά όποια διδάσκονται άπό άλλους συναδέλφους τους, 
όπως έπίσης καί έπί της όλης, ή όττοία έχει έκάστοτε δι¬ 
δαχθεί, προκειμένου νά έξασφαιλίζεται ό άπαιτούμενος 
μετοιξύ τους συντονισμός ώστε : 

(α) Νά διδάσκονται έγκαιρα τά τμήματα μαθημάτων, 
πού άποτελοϋν τήν βάση διδασκοιλίας άλλων μοιθημάτων 
καί 

(β) Νά άποφεύγονται περιττοί άναδιπλασιασμοί διδα- 
σκομένης όλης. 

*0 κάθε καθηγητής πρέπει νά είναι συνεχώς ένήμερος 
της άττηχήσεως της διδασκοιλίας του στούς δοκίμους. 
Γιά τόν σκοπό αύτόν έκτός άπό τις συχνές προφορικές έρω- 
τήσεις, πρέπει οί δόκιμοι νά ύτιοβάϊ^ονται περιοδικά σέ 
μή βαθμολογουμένους έ3^έγχους γνώσεων μέ τή συμπλήρωση 
άπό αύτούς «ειδικών έρωτηματολογίων πολλαπλής έπι- 
λογής» (ΤΕδΤ). 



280 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΟΖΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Ή έτήσια συνδρομή τήξ Εφημερίδας 1 % Κυβερνήσβοβί, ή τιμή τώ» φύλλων τη 5 πού πωλοΟνται τμημοττικά 
καί τά τίλη δημοσι»)σαον στήν Εφημερίδα τής Κυβφνήσβοϊ, καθορίοβηκαν άπό 1 Ίανουαρίου 1981 ώϊ άκολούθως: 

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΎτΗρ τοΟ Τεοκίου *Α 


1. 

Γιά τά ΤώχοςΑ' .Αραχ. 1.500 

2. 


> 

Β' . » 

3.000 

3. 



Γ . » 

1.000 

4. 



Δ' . » 

2.500 

5. 



Νομικών Προοώπχον Α.Δ. κλν. » 

1.000 

6. 



Άν. Ε!δ. Δηοαστηρίου. » 

200 

7. 

» 


Παράρτημα . » 

600 

8. 

» 

> 

Άνωιύμων Εταιρειών κΛπ. . » 

7.000 

9. 

» 

» Δελτίο Εμπορικής καΙ Βιομηχανικής 





Ιδιοκτησία; . » 

600 

10. 

Γιά όλα τά ταΐχη καί τά ΑΕ.Β.Ι. » 

15.000 


ΟΙ Δ{{|ΐοι 10x1 οΙ ΚοινότητΕ; τοϋ Κράτον; κατα- 
βάλλο^ τ6 1/2 τΰν &)«τϊή>ω σνηνδρομΰν. 


’ιΗρ τοϋ Τεοκίου 'ΑλληλοβοηβΑ»^ Προσ ωττι- 
κοΰτοΰ·Ε&νηίθύΤί/ττο>τία«<ου (ΤΑΠΕΤ)άνα· 
λογοΟψ ίΑ :ξί55 ίγοοΔ: 

1. Γ»ά τ6 ΤίΟχοίΑ' .^ροχ· 


2 . 

3. 

4 

5. 

6 . 

7, 

8 . 

9. 

10 . 


Β· 

Γ 

Δ' 


» Νομικαν ΠροσώπίΒον ΛΛ. κλπ. 

» *Αν. ΒΒ. Δικαστηρίου. 

» Πφράρτηυα . 

* Άνοονύμοον Έττηρειΰν κΛττ. . 
ΔΑτίο Έμπ. καΐ Βιοιι. “Ιδιοιαηοίοϋ . 
Γιά δλα τά τεύχη . 


75 

150 

50 

125 

50 

10 

30 

350 

30 

750 


Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΙ2Ν 

Ή τιμή ποΛήσεοο 5 κάθε φύλλου, μίχρΐ 5 8 σελ., είνοα 7 δρχ., άπά 9 24 ο^ 14 δρχ., άπά 25 ώί 48 οΛ. 20 δρχ., άπά « Λξ 80 σελ. 

40 δρχ., άττό 81 σελ. καί &νω ή τιμή π«αΜίοκί)$ κάβε φύλλου προσοΒ/ξάνεται καιά 40 δρχ. άκά 80 σϋΐίδες. 

Γ. ΤΙΜΗ ΦΟΤΟΑΙΙΤΙΓΡΑΦαΝ 

Ή τιμή διαθέσεωί στά κοινά τδν Μιδομίικον άηιά τ6 Εθνικά Τνηογραφείο φωτοαντιγράφων τών διαφόρων φύλλων τήε 'Εφημερίδαϊ 

τή 5 ΚυΡφνήσ«β5 καθορίζεται οΙ τρεκ δραχμές κατά σελίδα. 

Δ'. ΤΕΑΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕίΙΝ 

I. Στά τκϋχος Άνεονόμεον ’ΕταιρεΜόν χαΐ 
’ΒαηρκιΟν Πφεωριβμόνης ΕύΟύνης: 

Α' Άνεονύμων Εταιρειών: 


1. Των καταστατικών .Δρχ. 18.000 

2. Τών άποφάσεων «τιε|:^ συχχιονεύσαος άνωνύμων 

έτσιρειών» . > 18.000 

3. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατκών (ΦΕΚ 

309/67, τ.Β’) . » 9.000 

4. Τών τροποποιήσεων τών καταστατ ι κών. > 5.000 

5. Τών ίσολογτσμών κάθε χρήσεοος. » 8.000 

6. Τών ύποεφχικών άποφάσκον επτερί παροχής 

άδείας έττΒαάο ε ως τών άιχασιών Ασφαλιστικών 
'Ετααρε^άν», τών άεθέσεων βπιμήσεως περιουσιακών 
στοιχείοον καΐ τών όπτοφάσεεον τοϋ ΛΤ, τοϋ ΕΛΤΑ, 
μέ τΙς όποΐες έχκρίνονται καί δημοσιεύονται ε4 κανο¬ 
νισμοί σύτοϋ . » 7.000 

7. Τών άποφάσεων ετπερί έ}ταπαοτάσεως ύποκα- 
ταστήμοπος, διορκηιοϋ γενικού πράκτορος καΙ παρο¬ 
χής πληρεξουσΐάτητος πράς άνττπροειώπακην ίν 
Ελλάδι άλλόδαττών Έτεαρέιών» κοθ τών άπο φ ό κιεω ν 
«πηΛ μεταβιβάσεως τού χαρτοφυλακίου 'ΑοφοΰΙιστι- 
κών Εταιρειών κατά τά άρθρο 59 τταρ. 1 τοϋ Ν.Δ. 

400/70» . , 4.000 

8. Τών άνακοινώοεων γιά κάθε μεταβολή πού γί¬ 
νεται μέ άπόφονη Γ.Σ. ή ΔΧ,τών ττροσκλήσεεον οέ 
γη^ συνελεύσεις, τών κοπά τάάρ^ 32 τοϋ Ν. 

3221/24 γνεοστοποιήσεων, τών άνακοινώοεων, πού 
προβλέικνται άπά τά άρθρο 59 τταρ. 3 τοϋ Ν.Δ. 400/ 

197ί ( ετπ^ ’Αλλοδοπτών Ασφαλιστικών Εταιρειών», 
τών άποφάοεεον τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
ΕΛΤΑ, τκΛ άναφέρονται οέ προσωρινές δκηό^ κεχί 
τών άποφάσεων τοϋ Ύπ. Συγκεηνωνιών διά τούς 

ΗΛΠΑΠ-ΗΣΑΠ-ΟΣΕ.... , 2.000 

^ 9. Τών συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

7 ραπεζικών Εταιρειών. » 2.000 


ί0 · ΤΟν όπιοφάσεων τής έπηροπής τοϋ Χρηματι¬ 
στή^^ εητφΙ ασεχγεογής χρεωγράφεον ^ τά χρη- 
μετηστήριον πράς δκητραγμάτΒίσιν, συμφεάνεος πράς 
τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 2 παρ. 3 ΑΝ. 148/1967» 

11. Τ^ άποφάσεων τής έπη ρο π ής κεφεΑεηαγο- 
ρας ετπερέ διαγραφής χρεωγράφεον έκ τοϋ χρηματι¬ 
στηρίου, ουμφώνως πράςτάς διατάξεις τοϋ άρθ^ 2 
παρ. 4 ΑΝ. 148/67» ....ΤίΤν.. » 

_12. Τών άποφάσεων επτερί έγκρ^τεως τιμολογίεον 

τών Ασφαλιστικών Εταιρειών» . » 

Β' Εταιρειών Περιεορισμένης Εάθάνης: 

1. Τών κο Γταστστ ι κών . Δρχ. 

2. Τών κωδικοποιήσεων τών καπασταηκών .... » 

3. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεοος. » 

4. Τών άεθέσάσν έκτιμήσεως τιεριουσιακών στοι¬ 
χείων . > 

5. Τών τροποποιήσεων τών καπασταηκών (γιά 

κάθε ουμβολααογραιφική πράξη) . » 

6. Τώνάνακοινεδσεωνμέσυμβολαιογρειφική πράξη » 

7. Τών άνακοινώσκον μέ άττόφακτη τής Γ.Σ. ... » 

8. Τών προσκλήσεων οέ γενικές συν^εύσεις _ » 

Γ' Άλληλαοφούΐιετηχών Συναταιριειμών- 

Άλληλαακραλιοηχών Ταμείεον χαΐ Φι- 

λαηιθρεσπιίεών Σωμοκείεον: 

1. Τών ύπουργκών όπτοφάσεων απερί χορηγήσεως 

άδείας λεττουρ')^ ’Αλληλασφαλισηκών ^ήιίεταιρι- 
σμών -'Αλληλαίσφαλισηκών Ταμείων» . » 

2. Τών Ισολογισμών τών άνεατέρω Συνεταιρισμών, 

Ταμείων καΑ Σωματείων. » 

Δ' Τών δυεοκτηχών κράξεειίν:. Δρχ. 

η. Στά Τέταρτο τεΟχος: 

Τών δικακτπκών πράξεων γιά παφοΒΜΤτάθε σ η άπε>- 
ζημιείιοεως. » 


’» Δρχ. 2.000 


2.000 

2.000 

2.ΘΟΟ 

2.000 

2.500 

2.000 

800 

800 

600 

600 


2.000 

2.500 

800 


800 


Σ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΠΤΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΑίΖΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ -Α ΠΕ- Τ. 


, 1· Ο· κΛ τά τέλη δημοοτβύσεων τηχεοαταΰάλλονται εττά Δημόσια Ταμεία έναντι άποδειΚΓΜοϋ είσπράξεως» 

ΤΟ οποίο φροντίζει ο ΜιαφερόρΕνο5 νά τ6 σταλεί (ττή Γειπκή Δ/νση τοϋ 'ΕθνιχοΟ Τυττογραφείοι;. 

^ ® συιΛρομές τοϋ ^οσιερπιοΟ ^ναι &πεηά νά στέλνονται καί σέ άνάλογο συνάλλατγμα μέ έπιταγή έπ' όνόμαηι τοϋ Διευθυντή τών 
Διοικηταών καΐ Οθιονομαών Υποθέσεων τοϋ ΈθννβΟ Τυπογραφείου. 

3. Τά ύπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστά Ιπΐ τών άνοοτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων καπαβάλλεταη ώς Ιξής: 
α) στήν ’Αθήνα: στά Ταμ^ τοϋ ΤΑΠΕΤ (Καπάστημα Εθνικού Τνπογραιφείου), 

^ Κράτους; στά Δημόσκχ Ταμεία καΙ άποδίδειαι στά ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μέ τΙς 192378/3639/1947(ΚΟΝΕΟ 

185) καΙ 178048/5321/31.7.65 (ΚΟΝΕό 139) έγκύκλας διαταγές τοϋ Γ^ν.Κ., 

γ) στίς περπττώσεις συνδρομών ^ωτερΜΟϋ; όταν ή άποστολή τους γίνεται μέ έπηοιγές μα£1 μ’ αεύτές στέλνεται καιΙ τά ύπέρ τοϋ ΤΑΠΕΤ 
ποσοστό. 

*0 Γκνυεάς Διποθυντής 
έΜΑΝ. ΟΛΗ. 231ΗΑ10Ι10ΤΛ0Σ 


Λ·· Τ· Κ··Μ· ΤΥΒΦΓΤΑΦη· 









































